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Erlauterungen ucd Erklarung der Abkurzimg^^ii 

Innerhalb der einzelnen Gruppen (siehe Inhaltsverzeichnis) sind die Rohren in drei Kategorien aufgeteilt: 

Liste A enthalt die Rohren, die zur Neuentwicklung von Geratcn vorzugsweise zu verwenden Hind; 

Liste B enthalt die Rohren, die zur Neuentwicklung von Geraten vorlaufig noch zugelassen sind; 

Liste C enthalt die Rohren, die nur noch zur Nachbcstiickung dicnen, und die fiir Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen sind. 
Eine Gewahr fiir Liefer barkeit dieser Rohren kann aber nicht ubernommen werden. 

Anfragen iiber einzelne Rohren sind an das Herstellerwerk zu richteii. 

* Bcfindct sich hinter der Typenbezeichnung ein so bedoutet das, daB .sich die Rbhre noch in dei Entwicklung befindet. Ks cmpfichlt 
sich, vor der Einplanung diesei Rohren in die Geratefertigung sich niit deni Herstellerv erk iiiier Liefertermine inV'erbindung zu setzen. — 
** Befindet sich hinter der Typenbezeichnung ein **, so bccleutet das, daB du;se Kdhre nicht auf dem iibliehen Fertigungsprograinm 
steht. Sie wird entweder in Laborfertigung odcr in Sonderfertigung hergestellt. Es muB init langeren Lieferterminen und Iviberen 
Preisen gerechnet werden. Vorherige Anfrage beim Herstellerwerk ist empfehlenswert. 

In der Spalte Hers teller bedeuten: 

E = VEB Funkwerk Erfurt, Erfurt (Thiir.), KudolfstraBe 47 
M = VEB Rbhrenwerk Miihlhauscn, Miihlhausen (Thiir.), Ei.senneher StraBc 40 
N = VEB Rohrenwerk „Anna Seghers'*, Neuhaus a. R., Thoinas-Mann-StraBe 2 
T = VEB Eiektroapparate-Werke J. W. Stalin, Berlin-Treptow, HoffmannstraBe 15 — 2(5 
V = VEB Vakutronik, J Dresden A 21, Dornbliithstr. 14 

WF = VEB Werk fiir Fernmeldewescn ,,WF“, Berlin-Oberschoneweidc, OstendstraBe 1 — 5 
Z = VEB Carl Zeiss, Jena. 

Sind zwei Herstellerwerke angegeben, davon das cr.>^te mit einem *, so wird ini ersten Werk die Riihre entwickclt, im zweiten spiiter gefertigt. 

Bei don „Empfangerrohren“ bedeuten die Kennwertc ohne nahere Bczcichnung: Ua/U„,/Um bzw. Rk(n)/L/I„,. Bei Trioden ent- 
fallt naturlich Ugo und Ig 2 . h 

Besonders zu Lcachtcnde Abkiirzungen : i Mittelwert des glcichgerichtetcn Stroines, i Scheitelwert des Wech-selstromes, 
i_A Impulsstrom; Ub = Betricb.sspannung, Uj ~ Leuchtschirnispannung, U = Mittelwert einer Sjiannung, u = Scheitelwert 
einer Wechselspannung; u A_ = Impulsspannung; r^. -= Eingangswiderstand bei f -- 100 Mliz; M" -- regelbare Mischstufe; 
M- - s^lbstschwingende additive Mischstufe; Sc - Mischsteilheit, S,.,-f effektive Steilheit; lii, -- Innenwiderstand der Misch- 
~ Hexode, Heptode, P = Pentode, T Triode. Bei Endrohren bedeutet N~ = Sprechleistung, GAB = Gegentakt- 
AB-Schaltung, GB = Gegentakt-B-Schaltung (Werte bei Gcgentaktschaltungen stets fiir zwei Rohren bzw. Systemc angegebuu). 
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Vorwort zur 2. Ausgabe der Rdhrenvorzugsliste (Auszug) 

Die im Jahre 1953 herausgegebene Rdhrenvorzugsliste hat in alien Fachkreisen und auch in der Verwaltung trotz einiger M&ngel 
guten Anklang gefunden und entsprach offensichtlich eineni berechtigten Bediirfnis. 

Die Rdhrenvorzugsliste gibt einen tJberblick iiber das Fcrtigungs- u.nd Kntwicklungsprogramm der gesamten Rdhrenindustrie der 

tt t8chen Demokratischen Republik. Durch diese Rdhrenvorzugsliste wird die Ausgabe Juli 1953 ungiiltig. Bei Neuausgabe wird 
e Liste nicht eingezogen. 

Durch die Bildung der Arbeitakreise fur Forschung und Technik konnte die Bearbeitung der vorliegenden 2. Ausgabe der Rdhren* 
vorzugsliste auf breitere Grundlagc gestellt werden. Die Kategorie der gasgefiillten Rdhren wurde durch die Hinzufugung aller Queck- 
silberdampfgleichrichter vervollstandigt. Neu aufgcnommen wurden die Kategorien Rdntgenrdhren, Fotoelektrcniik (Fotozellen xind 
Ikonoskope) und Zahlrohre. Dariiber hinaus sind die kurzcn tcchnischen Angaben der bisherigen Rdhrenvorzugsliste erweitert und 
Hinweise iiber das Herstellerwerk bzw. die Entwicklungsstelle hinzugefugt worden. 

Die Rdhrenvorzugsliste hat nicht nur den Zwcck, dem Gcratecntwickler einen Dberblick fiber Stand und Vorhaben unserer Rdhren* 
Industrie zu gebcn, sondern soli auch gleichzcitig den Gcratecntwickler dariiber informieren, daB er nur mit den in der Vorzugs- 
liste enthaltenen Rdhren innerhalb der Dcutschen Demokratischen Republik rechnen kann. Die \'orzugsliste kann gemaB ihrer Eigen- 
art nur als technisches Informationsraaterial gcwertet verden, nicht jedoch als Lieferkatalog der Rdhrenindustrie. Sie enthalt grund- 
satzliche Hinweise iiber ihr Programm, kann aber nicht die jcwciligcn Fertigungssituationen beinhaltcn. Es ist daher zu empfehlen, 
daB die Benutzcr Riickfragen beziiglich Liefermdglichkeitcn an das cntsprcchcndc Werk direkt richten, dagegen mit den umstehend 
aufgefiihrten Kollegen sich in V'erbindung setzen, wenn es sich um technische Fragcn, speziell der Entwicklung und um Entwdck- 
lungswiinsche, handelt. 

Die Rdhrenvorzugsliste ist von den genannten Kollegen und Koll. Dr.Klang in Vcrbinduiig mit der Rdhren- und Gerateentwicklung 
^Fohl der Industrie als auch der Institute zusammcngestcllt worden, wobei der Koll. K u nze die redaktionelle Dberarbeitung durch- 
nmrte. Ich mdehte daher an dieser Stelle alien betciligten Kollegen fiir ihre Mitarbeit nochmals danken und bitte die Benutzer, Hin- 
weise iiber den Ausbau der Liste und vorhandenc Mangel mir frcundlichst zukommen zu lassen. 

Dr. phil. Alfr. Schiller 

Leiter des Arbeitskreises ElektronenrOhren 
und Cbefkonstrukteux fUr die EOhrenwerke der DDR 

Vorwort zur 3. Ausgabe 

Die im vergangenen Jahr durchgefii hrten Vorarbeiten fiir den 2. Fiinfjahrplan und die Ausarbeitung eines Perspektivplanes fiir die 
Rdhrenwerke der DDR bedingten wichtige Erganzungen der im Marz 1955 herausgegebenen 2. Ausgabe unserer Rohrenvorzugsliste. 
Da auBerdem im Zuge einer weiteren Typenbereinigung \’erschiebungen der bisherigen Einordnung vorgenommen werden muBten, 
haben wir uns dazu entschlossen, eine Neuausgabe durchzufiihren. 

Ich mochte auch diesmal alien beteiligten Kollegen fiir ihre Mitarbeit danken sowie den Benutzern unserer Rohrenvorzugsliste, die 
uns auf vorhandene M&ngel aufmerksam machten. Pj. 4;^^ Schiller 
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1. Empfangerrohren 

Liste A 


Zu Nenentiflcklungen Torzugsweise zu' yerwenden 


a) Rohren fur Rundfunk und Fernsehen 


Lf'i 

NrV 

Typ 

Art 

und Socket 

1 

j VerwenduiigBliiuwelsts 

j Kennwerte 

Hcr- 

stcller 

1 

AZ 11 

Harmonische 

Scrie 

direkt geheizte Zweiwcg- 
gleichrichterrobrc 

Ujr = 2 X 500 V, i = 70 mA 

Uxr = 2 X 300 V, 1 = 120 mA 

M 

2 

AZ 12 

Harmonische 

Scrie 

direkt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrohre 

Uxr = 2 X 500 V, i = 120 mA 

Ui'x = 2 X 300 V, I = 200 mA 

M 

3 

DAF Of) 

(1 AH 5) 

7-Citift-Min. 

Diode + NF-Pentode 
(RC-Kopplung) 

If = 25 mA; Ub = 85 V/ Ra = I MQ / Rg^ = 3 MQ / 

0,065 uiA / 0,021 mA; V = 70; Uamax ~ 120 V; Ug 2 max 
= 90 V 

N 

4 

DC 90 

7-Stift-Min. 

UKW-Triode 

Mischung, Osz. 

HF: 90 V/— 3 V /3mA; S = 1,1 mA/V, fi = 11,8, 

R| = 10,7 kQ, re = 7,5 kQ, ra = 2,8 kCl 

M~: 90 V / Rg = 1 MQ / Uoaz eff = 6 V / la = 3,1 mA / Ig 
= 6,5 fxA; Sc = 0,49 mA / V, Seff = 0,7 mA/V, re = 12kQ 
^^amax = 90 V, Namax = ^>6 W 

N 

i 

6 

DC 96* 

! 

7-Stift-Min. 

UKW-Triode 

Mischung 

If = 25 mA; HF : 90 V / — 2,5 V / 2,1 mA; S = 1 mA/V, 

/z = 14 

M-: 90 V/Rg = 1 M.Q/Uoszcff = 4,5 V/Ia = 2,2 mA, 

Rj = 14 kQ, Ig = 4,5 /zA; Sc = 0,4 mA/V, 

Seff -= 0,55 mA/V, re = 13 kQ 

Ua max = 90 V, Na max ~ 0,25 W 

E* 

N 
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Empffingerrohren, Liste A 


Lfd. i 
Nr. i 


10 


11 


10 


•Typ 


DF 96 
(I AJ 4) 


DF 97* 


DK 96 
(1 AB 6) 


9 I DL94 
(3 V4) 


DL 96 
I (3C4) 

DM 70* 
(1 M3) 


und^Sockel I Verwenduagshinweiae 


7Stift-Min. 


Regelpentode 


7-Stift-M«fl. Regelpentode fur ZF 


Mischung 


7-Stift-Min. 


7-Stift-Min. 


7-Stift-Min. 


regelbare Mischheptode 


Endpentode 


Endpentode 


Submin. mit i Abstimmanzeigerohre 
Lotanschluss. | (Magiacher Strich) 


Eennwerte 


Her- 

Istellcr 


If = 25 mA; 85 V/Rgj = 40 kQ / 0. . . —5,5 V / 

1,65 mA / 0,55 mA; S = 850 . . . 10 /<A/V^; 

R| = 1 MQ; Uaniax = 120 V; Ug, max = 90 V; 

Namax ~ 0,25 W 

If = 25 mA; ZF: 85 V/Rg^ = 33 kQ / 0 . . . — 5 V / 
1,75 mA / 0,73 mA; S = 920 . . . 10 uA/V; 

Ri == 0,42 MQ 

M": 85 V/Rga = 50 kQ / TJosz = 12 V / Ug, = 0 . . . 

—4,6 V / la = 0,56 mA / Rg^ = 300 kQ; 22.. .0,7/iA; 
Ig 2 = 0,82 mA; Sc = 265. . . 10 fiAIV; R,. = 0,5 UQ 
: 85 V / Rg = 1 MQ / Uos^ e« = 4 V / la = 2,1 mA / 

Ig = 4,4 /A A; Sc = 0,5 mA; Rjp = 30 kfi 

Uaiiiax = 120 V; Ugj max = 90 V; Namax = 0,25 W 

If = 25 mA; Ub = 85 V / Rg^ = 120 kfi / Uc, = 0 . . . 

- 6,5 V / Rg 3 = 35 kQ / Rg, = 30 kQ / la = 0,6 mA / 

Ig 4 = 0,14 mA / Ig 2 = 1,5 mA / = 85 ^A; 

Sc = 300 ... 3 fiAIV; Rj = 0,8 MQ; ra = 100 kQ 
Grenzwerte: Ua = 90 V; Ug 4 = 90 V; Ug^ = 60 V; 

Na = 0,15 W; Ng, = 30 mW; Ng, = 0,1 W 

If = 100 mA; 120 V / 120 V / —8,1 V / 10 mA / 2,3 mA- 
S = 2mA/V; Ri=110kQ; N~ = 550 mW; 

90 V / 90 V / — 5,1 V / 8 mA / 1,8 mA; N~ = 310 mW 
Uamax = 150 V; Ugjmax = 150 V; Qamax = 1,2 W 

If = 50mA; 85 V/85 V/— 5,2 V/5mA/0,9mA- 

S - 1,4 mA/V; Rj = 150 kQ;. N~ = 200 m\V; 

Uamax - HO V; Ug,max = HO V; Qamax = 0,6 W 

Die Daten entsprechen der DM 71 


N 


N 


N 


N 
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Empf&ngerrohren, Liste A 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Socket 

VerwendimgshinweUe 

Kennwerte 

1 

Her- 

steller 

12 

• 

DM 71* 

(1 M 1) 

8-Stift-Sub- 

min. 

Abstimmanzeigerohre 
(Magischer Strict) 

I, = 26 mA; Ua = 85 V / Ug = 0 . . . -10 V / la 
= 170 ... 35 (UA / Leuchtstrichlange = 11 ... 0 mm 
l-^a min = 00 V 

Ub = 2.f>0 V / Ra = 1,8 MQ / Ugi = 0 . . . —34 V / . 

= 105 ... 10 /lA 1 Leuchtstrichlange = 10 ... 0 mm 

Ub = 170 V / Ra = 1 MQ / Ub = 0 . . . —23 V / la 
= 110 .. . 10 juA / Leuchtstrichlange = 10 ... 0 mm 

E* 

N 

13 

DY 86 
(IS 2) 

O-Stift-Min. 

Einweg - Hochspannungs- 
gleichrichterrohre, halb- 
indirekt geheizt, zuin 

Gleichrichten der Zeilen- 
rucklaufimpulse beim FS- 
Empfang 

U| = 1,4 V, 1/ = 0,53 A. 

Grenzwerte: U = 18 kV' bei i = 150 /liA; 
i ~ 800 /iA; ia_A„ = 40 mA 

WF 

14 

EAA 91 
(6 AL 5) 

7-Stift-Min. 

Duouiode mit niedrigem 
Rl, mit getrennten Kat- 
oden fur Verhaltnis- 
gleichrichtcr 

Grenzwerte je System: Ud == 150 V; u,perr = — 420 Vj 
id = 9 mA; Sji = 54 mA 

WF 


EABC 80 
(6 AK 8) 

(Rs 6 T 8) 

9-Stift-Min. 

Dreifachdiode (2 fiir Katio- 
detcktor, einc duvon mit 
getrennter Katode) 

-h Triode 

Rj dcr Dioden: Rjj = 5 kil, Rm, Run = 200 

Triode: 250 V / V / 1 mA; S = 1,2 mA/V; 

ju = 70, Rj = 58 kil; V = 50 ... 60 

WF 

16 

EBF 80 
(6 N8) 

9-Stift-Min. 

Duodiode fiir 

AM -f Regelpentode 

250 V / 85 V / — 2 . . . —41,5 V / 5 mA / 1,7 mA; 

S = 2,2 . . . 0,022 mA/V; Rj = 1,4 MQ; Na^ax = L5 W 

WF 

17 

EBF 89* 

n-Stift-Min. 

Duodiode fiir AM -f- mittel- 
atcile Rcgeljjcntode 

250 V / 100 V / — 2 . . . —20 V /9mA/ 2,7 mA; 

S 3,8... 0,2 mA/V; Rj = 1 MQ; Namax = 2,25W 

WF 

18 

EC 84* 1 

(G AJ 4) 

9-Stift-Min. 

Stcile Triode fur UKW- 
\’cr8tarkung ( Gitterbasis- 
schaltung) bis 960 MHz, 
fiir Fernsehband IV' und V 

125 V / 68 / 16 mA; S = 10 mA/V; /n = 42; 

Ri = 4,2 kQ; Uamax = 150 V; Namax = 2 W; 

Ca == 0,18 pF 

WF 


11 


I Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 :CIA-RDP80T00246A032400?:^nnni-R _l M 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


Empf&ngerxdhren, Liste A 


Lfd. 

Nr. 


19 


Typ 


Art 

und Socket 


Verwenclungshinwcise 


Kennwerte 


Her- 

stcller 


EC 02 
(() AB 4) 


20 1 EC ‘.4* 
(0 AF 4) 


21 


22 


23 


ECC81 
(12 AT 7) 
(OOOO) 
(0201) 


24 i ECC84 


12 


7-Stift-Min. 


ECC 82 
(12 AU7) 


ECC 83 
: (12 AX 7) 


7-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 


O-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 


Steile Triode fur UKW- 
Vorverstiirkung und 
additive Mischung 


Steile Oszillatortriode bis 
900 MHz, fiir Femseh- 
band IV und V 


Steile Doppeltriode 
(2 X EC 92) mit gelrenn- 
ten Katoden zur UKW- 
Vorverstarkung, auch 
Kaskodeschalt 11 ng . 
Additive Mischung 


Doppeltriode mit getrcnn- 
ten Katoden als Oszillator, 
Spcrrsch winger und Multi- 
vibrator 


Doppeltriode mit getrenn- 
ten Katoden mit kleinem 
D und hohem R| zur 
Spannungsverstiirkung 


Steile Doppeltriode fur 
Kaskodeschaltung ( UKW- 
und FS-Empfanger), 
System I fiir KB-, 
System II fiir GB-Schalt. 


250 V 1200 Q I 10 mA; S = 5,5 mA/V; =- «0; 

Ri — 11 kQ; re = 0,5 kQ; r-i = 0,7 kll; Njjmax = 2,5 W 
Sc — 2,1 niA/\ j UQ^ 2 cff ~ 2,0 \ i 1^, = 4,2 
Ty = 10 kI2; Tji = 1,8 kll 


100 V / 150 Q / 20 mA; S ~ 7,5 niA/V; n — IG, 
Rj — 2,13 kQ; Uamax ~ V, Namax = 2,5 W 
Ca - 0,45 pF 


Werte je System: 250 V / 200 Q / 10 mA; S = 5,5 mA/V; 
^ - 00; Ri -- 11 kQ; = 6,5 kQ; Tg = 0,7 kQ; 

Namax = 2,5 VV 


M'-'i Sq — 2,1 mA/V; Ugag eff — 2,5 V; Ig — 4,2 yuA; 
Tg = 10 kQ; rji = 1,8 kQ 


Werte je System: 250 V / — 8,5 V / 10,5 mA; 

S 2,2 mA/V; fi = 17; Ri = 7,7 kQ; = 2,75 W 

Cg = 1,0 pF; Cal = 0,55 pF; CaH = 0,45 pF 


Werte je System: 250 V / — 2 V / 1,2 mA; S = 1,6 mA/V; 

=:• 100, Rj = 02,5 kQ 
V = 50 ... 80; Nan, ax = 1 W 


Werte je System: 90 V / — 1,5 V / 12 mA; S = 6 mA/V; 
fi - 24; Ri = 4 kQ; r,. j = 10 kQ; Fj = 6,5; 


N 


= 2 W 


WF 


E 


WF 
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Ltd. 
Xr. I 

1 

Typ 

Art 

und Sockel 

Verwendungshinweise 

25 ! 

• i 

i ECC85 
(6AQ8) 

9-Stift-Min. 

Steile Doppeltriode mit 
getrennten Katoden, ahn- 
lich der ECC 81, Systeme 
aber gegeneinander ab- 
geachirmt 

26 

ECF 82 
(6 U 8) 

9-Stift-Min. 

Triode + HF-Pentode 

27 

ECH 81 
(6AJ 8) 

9-Stift-Min. 

Triode + Regelheptode; 
g3H gesondert herauS' 
gefiihrt. Multiplikative 
Miflchnng bei AM; bei FM: 
Triode zur add. Mischung 
Htptode zur HF-, ZF- 
V'erstarkung 

28 

• 

ECL 81 

9-Stift-Min. 

Triode + Endpentode fiir 
Tonverstarker und 
Spezialfichaltungen in 
FS-Empfangern 

20 

ECL 82 
(6 BM8) 

Q-Stift-Min. 

Triode + Endpentode fiir 
Tonverstarker und 
Spezialschaltungen in FS- 
Empfangem 

30 

EF 80 
(6 BX 6) 

9-Stift-.Min. 

Steile HF-Pcntode fiir 
L*KW-Ver.starkung bis 

100 MHz, Breitband- 
verstarkung und additive | 
Mischung 


Empfftngerrohren, Liste A 


Kennwertc 


VVerte je System: HF: 230 V / 200 H / 10 mA; 

S = 0 mA/V; fx = o8; Rj = 0,7 kfl; rg = 6 kO; 
rji = 0,5 kQ; Naniax = 2,5 W ; I + Umax = '^>5 W 
M~: 250 V/Ra = 12 kQ / Rj, = 1 MQ; Sg = 2,3 mA/V; 
Uoszeff = Kfc = 21 kfi; fg = 15 kf2 

If = 0,45 A. AuBer den Heizdaten gleicHe Daten wie die 
PCF 82 

T (Stat.): 100 V / O V/ 13,5 mA; Sg = 3,7 mA/V; ^ = 22; 
max ~ W 

H (M=): 250 V / 100 V / 140 12 / 3,2 mA / 6,7 mA; 

Sc = 775 /iA/V 

T (MH: 100 V / -5,5 V / 5 mA; Sg = 1 mA/V; I„ = 5,5 uA 
H; 250 V/ 100 V/ 200 121) /6,5 mA /3,75 mA; * 

S = 2,4 mA/V; Namax = 1.7 W 

T: 200 V / Ra = 200 kI2 / —1,5 V / 0,5 mA; n = 55; V = 43 
^’arnax = 1 W; Ifcmax = ^ mA; ik_A_ max = 100 mA*); 

P: 200 V/200 V/ — 7 V/30 mA / 4,8 mA; S = 8,75 mA/V; 

~ ^a max ~ 250 \ ; aa_A_max — I.-** kV'; 

^a max — 0,5 W 

If — 0,78 A. AuBer den Heizdaten und Uf,kmax gleiche 
Daten wie die PCL 82 und UCL 82 


ner- 

stelJer 


WF 

WF 


WF 


i 

HF : 250 V / 250 V / 270 Q / 10 mA / 2,8 mA; 6,8 mA/V; ! WF 
Rj = 650 kr2; rg = 3,75 kQ; r;* = l,2kQ; Na max = 2,5 W 
M~: Lb - 250 V; Sg = 3,15 mA/V; Uoszeff = 1.0 V; 

— 0,2 M-2; Igj = 1,5 /xA; = 6 kH; = 5,5 kQ 


VI Ohne Anodenstrom der Triode. — 2 ) Dii,-».;r Wert i?ilt ffir fabrikueue Rbhren. Mit Rttckalcht 
^launamnen datUr gesorgt werden' daO ein Katodeuaiyitzcuatrom von 60 mA nicht Oberschritten wird. 


auf die Lebenadauer 


soil diirch 


schaliijii;<.-,f.,-<:i,riiwche 


13 
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Empfflngcrrohren, Liste A 



Ltd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Sockel 

Vcrwendungshinweise j 

Kennwcrtc 

! Her- 
' stcllcr 

• 

31 

EF 85 
(6 BY 7) 

i 

9-Stift-Min. 

Stoile Rcgclpc'iitode' zur 
HF- und ZF-Vorstarkung 

250 V / 100 V / 100 U / 10 iiiA / 2,5 luA; 8 = 6 niA/V'; 

Hi ,500 kQ; re = 3 kQ; r;i -- 1,5 kQ; n.ax W 

UVF 

i 

i 


32 

EF 86 
(6267) 

9-Stift-Min. 

Kling- und brummarme 
NF'Pentodc; von der 
EF 804 (EF 864) nur 
durch andcro Stiftanord- 
nung des Sockels vcr- 1 
schieden 

2r,0 \’ / UO V / — 2 \' / 3 inA / 0,5 mA; S = 2 niA/Vj 
Uj.=:2.r, Mil; Nn,.mx“lW 

N 


33 

EF 89 
(6 DA 6 ) 

9-Stift-Min. 

Mittcl.stcilo Kfgclpcntodc 
zur HF-, ZF- und NF- 
\'er.starkung 

250 V / 100 V / 160 Q / 9,2 mA / 3,1 mA; 8 = 3 ,GmA V; 

Rj = 900 kQ; fe = 3,75 kQ; = 4,2 kQ; 

max ~ 2,25 W 

VVF 

• 

34 

EH 90* 

(6 CS 6 ) 

7-Stift-Min. 

Heptode fiir Amplitudcn- 
.sicbe mit Storuutcr- 
driickung (FS); 

Schaltrohro 

U.^ = 100 V / Ug a .,-4 = 30 V / Ug 3 = 0 V / = — 1 V/ 

Li ~ 0,/5 mA / ~ mA; — 0,95 mA/\ ; 

Ri = 1 MQ 

Ua = 100 V / Ug 2 .^4 - 30 V / Ug 3 = - 1 V /_Ugi = 0 V / 
la ~ 0,8 mA j 1^2 + i ~~ mA; 8 a/g 3 ~ 1,25 mA/V ; 

R| = 0,7 MQ; Na niax = 1 W 

E 


35 

EL 12 N 

Harmonische 

Serie 

18-W-Endpentode. Ist auf 
PreOteller montiert; 
hierdurch crhbhtc 
Spannungsfc.stigkeit 

250 V / 250 V / 90 Q / 72 mA / 11 mA; S ^ 15 mA/V; 

R| = 30 kQ; N~ - 8 W 

GAB:425V/425V/2 X 3.5oQ/2 x 42(55) mA/2 x 7(.12)mA; 
= 25 VV 

Ua max " “^25 \ ; Ug 2 max ~ ^ 

M 


36 

EL 34* 

(6 CA 7) 

Oktalsockel 

2.5-W-Endpentode 

2.50 V / 2.50 V / — 13,5 V / 100 mA / 14,9 mA; 

S = 11 mA/V; Rj = 15 kQ; = 11 W 

GAB: Ub = 375 V / Rgj 470 Q / Rk = 130 Q / 

2 X 75 ('.*5) mA/2 X 11,5 (22,5) mA; N~ = 35 W 

GB: Ub = 800 V / Rgj = 750 Q / Ug^ = —39 V / 
2x25(91)mA/2x3(19)mA; N~= 100 \V 

WF 
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Empf&ngerrohrefi, Liste A 


KSS 

Typ 

Art 

und Sockel 

VerwendungshlnweUe 

Kennwerte 

i Her- 
stcller 

37 

• 

EL S3 
(6 CK 6) 

O-Stift-Min. 

Endpentode fiir Breit- 
bandverst&rker und Bild- 
endstufe im FS-Emp£anger 

250 V / 250 V / —5,5 V / 36 mA / 5 mA; S = 10,5 mA/V; 

Ri = 100 kQ; Namax = « W 

WF 

38 

EL 84 
(6 BQ 5) 

9-Stift-Mm. 

12-W-Endpentode 

250 V / 250 V / 140 Q / 48 mA / 5,5 mA; S = 11 mA/V; 

Ri = 30 kQ; N- = 5,7 W 

250 V / 250 V / 210 / 36 mA / 4,1 mA; S = 10 mA/V; 

, Ri = 30 kfi; N~ = 4,3 W 

GAB: 300V /300V /2x 260^/2x36 (43) mA/2x 4 (ll)mA; 
N~ = 16 W 

E 

39 

EL 86* 

(6 CW 6) 

9-Stift-Min. 

12-W-Endpentode fiir 

transformatorloso 

AuBgangsstufen 

entspricht der UL 84, aber Uf = 6,3 V 

E 

40 

EM 80 
(6 BR 6) 

9-Stift-Min. 

Einbereich-Abstimra- 
anzeigerohre 
(Magificher Facher) 

250 V / 0 . . . —20 V / Ra = 0,5 Mfi / a = 5 . . . 60° 

N 

41 

EM 83 

9-Stift-Min. 

Abstimmanzeigerohre fiir 
FM und AM (Magischo 
Waage) 

Ui = 250 V / Uateg = 0 V / = 0. . . —16 V / 

Ra = je 1 MQ / Lcuchthohe = 3 ... 18 mm 

Ui = 250 V / Ugteg = 250 V / Ug = 0 . . . — 8 V / 

Ra = je 1 MQ / Leuchthohe = 4 ... 23 mm 

E* 

N 

42 

EY61 
(6 X 2) 

Spezialsockel 

(einzuloten) 

Einweg-IIuuLspannungs- \ 
gleichrichterrohre, halb- 
indirekt geheizt, zum | 

Gleichrichten der Zcilen- 
riicklaufimpulse beim FS- 
Empfang 

ou Hz : max : Utp = 5 kV ; 1=3 mA 

10 . . . 500 kHz: max: Uasperr = 17 kV; i = 3 mA 

Impuls: max;Ua_A_= 17kV; f = 0,35mA; ia_A_=80mA 

M 

43 

EY86 
(G S2) 

9-Stift-Min. 

Einweg-Hochspannungs- 
gleichrichterrohre, halb- 
indirckt geheizt, zum 

Gleichrichten der Zeilen- 
riicklaufimpulse beim FS- 
Empfang 

If = 90 mA; Grenzwcrte: U = 18 kV bei i = 150 fiA; 

1 = 800 /uA; ia_A_ = 40 mA 

WF 


15 
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Empfangerrdbxen, Liste A 


Lfd. 

Nr. 


44 


45 

46 

47 


48 


49 


50 


16 


Typ 


EYY13 


EZ 80 
(GV4) 

EZ 81* 


PABC 80 
(9 AK 8) 


PCC 84 
(7 AN 7) 


PCC 85 
(9 AQ 8) 


PCF 82 
(9 U8) 


Art 

imd Socket 

Verwendungshlnwelse 

Harmonische 

Zweimal-Einwcggleich- 

Serie 

richterrohre, halbindirekt 
geheizt; auch fiir 
Spannungsverdopplung 

9-Stift-Min. 

Indirekt geheizte Zwei- 
wegglcichrichterrohre 

9-Stift-Min. 

Indirekt geheizte Zwei- 
weggleichriphterrohre 

9-Stift-Min. 

Dreifachdiode (2 fiir Radio- 
detektor, einc davon mitge- 
trennter Katode) -f Triode 

9-btift-Min. 

Steile Doppeltriode fiir 
Kaskodeschaltung im FS- 
Empfanger ; 

System I fur KB-, Sy- 
stem Ilftir GB-Schaltung 

9-Stift-Min. 

Steile Doppeltriode mit 
getrennten Katoden; 
Systeme gegeneinander 
abgeschirmt 

9-Stift-Min. 

Triode -f- HF-Pentode 


Eeonwerte 


Her- 

stellcr 


als Zweiweggleichrichter geschaltet: 

2 X 550 V, 250 mA; 2 x 400 V, 350 mA 

als Einweggleichrichter und Spannungsverdoppler halb 

so groBer max. Gleichstrom 

2 X 350 V, 90 mA; R,, n,in = 2 x 300 

2 X 250 V, 90 mA; Rynain = 2 x 125 Q 

2 X 350 V, 150 mA; Rymin = 2 x 250 Q 


i E 
E 


Ri der Dioden: Ru = 5 kO, Rjn, Rjni = 200 Q 
Tnode: 170 V / —1,65 V / 1,5 mA; S = 1,65 mA/V, u = 10; 
Kj = 42 kQ; V = 32 ... 54 


Werte je System: 90 V / —1,5 V / 12 mA; S = 6 mA/V; 

= 24; Rj = 4 kfl; tei = 16 kfi; Fj = 6,5; 

Namax = 2 W 


WF 


WF 


Werte je System: HF: 170 V / —1,5 V / 10 mA; 

S = 6,2 mA/V; ^ = 50; R, = 8 kQ, rg = 6 kQ; 
ra — 0,5 kQ; Na max — 2,5 W; Na i + u max = 4,5 W 
M~: 170 V / Ra = 5 kQ / Rg = 1 MQ / So = 2,2iiA/V, 
UoBzeff = 2,8 V; Rjg = 16 kQ; rg = 15 kQ 

T (HF): 150 V / 56 Q / 18 mA; S = 8,5 mA/V; fx,= 40; 
Ri = 4,7 ki2; To = 5 kfi; ra = 0,32 kfi; Namax = 2,7 W 
Osz. : 250 V / Ra = 20 kft / Rg = 20 kri / Ig ^A; 
Uoszeff = 3 V; Sgff = 2,8 mA/V 
P (HF): 170 V / 110 V / 68 Q / 10 mA / 3,5 mA; 

S = 5,2 mA/V: Ri = 0,4 MO; r, = 4 kfi; r, = 1 kQ; 
^amax = 2,8 W 

M: 170V/uov/Uo.,eff = 3V/Rg=iMfi; 

Ig — 3,7 fiA; Sc = 1,65 mA/V; r* = 10 kQ 


E 


WF 
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Empfangerrohren, Liste A 

Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

nnd Sockcl 

Verwendungshinweise 

Kennwerte j 

Her- 

stellez 

51 

• 

PCL81 

9-Stift-Min. 

Triode -f Endpentode 
fiir Tonverst&rker und 
Spezialschaltungen in 

FS - E mpf angern 

T: 170V/Ra = 0,2MQ/— 1,5 V /0,4mA; fx = 55; | 

V = 43; 1 W ; max~8 mA; /\_ niax~ mA^) 

P: 170 V / 170 V / —5,3 V / .30 mA / 4,8 mA; 

S = 8,75 mA/V; Ri = 22 kQ; N- = 2 W; 

Uamax ~ Oa_/\_max ^ Namax ~ ^>5 W 

E 

52 

PCL 82* 

(16 A 8) 

9-Stift-Min. 

Triode + Endpentode 
fiir Tonverstftrker und 
Spezialschaltungen in 
FS-Empf&ngern 

T: 100 V/OV/ 3,5 mA; S = 2,5 mA/V; = 70, 

Ri=28kQ; Namax= IW 

P; 170V/170V/— 11,5 V /41mA /8 mA; S = 7,5 mA/V; 
Ri=16kQ; N~ = 3,3W; Namax = 7W 

WF 

53 

PL 36* 

(25 E 5) 

Oktalsockel 

Spanuungsfeste End- 
pentode fiir Horizontal- 
? blenkung in FS-Empffi,n- 
gern mit 90°-Ablenkung 

170 V,/-170 V / —21 V / 100 mA / 8 mA; S = 1 1 mA/V; 

Ri = 5,5kQ; 

Grenzwerte : Ua = 250 V ; Ua A = + 7 k V, — 1 ,5 kV; 
Na=10W; 1^ = 200 mA; ia_.A_ = 500 mA 

WF 

54 

• 

PL 81 
(21 A 6) 

9-Stift-Min. 

Spannungsfeste End- 
pentode fiir Horizontal- 
ablenkung 5n 

FS-Empf angern mit 
70°-Ablenkung 

2 Rohren: Gegentakt- 
B-Verstarker 

170 V / 170 V / —22 V / 45 mA / 3 mA; S = 6,2 mA/V; 

R, = 10 kQ 

Grenzwerte: Ua — 250 V; Ua_A = 4 7 kV; — 8 W; 

Il£ = 180 mA; ia_A_ = 420 mA 

200 V / 200 V / —31,5 V / 2 x 25 (87) mA / 2 x 2 (12,5) mA; 
N- -- 20 W 

WF 

55 

PL 83 
(15 A 6) 

9-Stift-Min. 

Endpentode fiir Breit- 
bandverstarker und Bild- 
endstufe im FS-Empfanger 

170 V/ 170 V/— 2,3 V /36 mA /5 mA; S = 10,5 mA/V; 

Ri = 100 kQ 

Uamax = 250 \ / Namax = 9 W; Ikmax = 70 mA 

WF 

56 

PL 84 

9-Stift-Min. 

12-W-Endpentode 

170 V / 170 V / — 12,5 V / 70 mA / 5 (22) mA; S = 10 mA/V 
Rl = 23 kQ; = 5,6 W; Uauiax - 250 V; Ugjmax = 200 V 

E 

57 

PY81 
(17 Z 3) 

9-Stift-Min. 

indirekt geheizte Schal- 
terdiode; Katode an Kappc 

Grenzwerte: Ua_A_Bpcrr = 4,5 kV; Uf/k = 800V; 

Uf/k_A_ = 4,5 kV; i = 150 mA; ia_A_ = 450 mA 

E 

1) Dieser Wert giU; fOr fabrllmeue IWhren. Mit fiQckeicht auf die Lebensdauer soil durch schaltungstcchnische Mafloahmen dafOr gesorat werden dafi 1 

ein KatodeDapitzenstrom von 60 mA nicht Uberschritten wlrd. • • • ■ 

2 KOhrenvonagalirte 1066 
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Empf&ngerrdhren, Liste A 


Lfd. 

j Typ 

Art 


[ 1 

Nr. 

und Socket 

Verwendungshinweise 

1 

Kennwerte 1 

1 


Cl 


62 


63 


59 I UABC80 


CO i UBF80 


UBF 89* 


UC 92 


UCC 85 


64 1 UCH81 
(19 D8) 


Her- 

stcllcr 


58 UAA91 7-Stift-Min 


9-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 

9-Stift-Min. 


7-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 


9-Stift-Min. 


1) Ohne Anodenstrom der Triode 


18 


Duodiode mit niedrigem 
Rj, mit gctrennten Ka- 
toden fur Verhaltnis- 
gleichrichter 

Dreifachdiode (2 fiir Ratio ■ 
detektor.eine davon mitge- 
trennter Katode) + Triode 

Duodiode fiir 
AM + Regelpentode 

Duodiode fiir 
AM mittelsteile 
Regelpentode 


Steile Triode fur UKW- 

V orversttirkung 

und additive Mischung 


Steile Doppeltriode mit 
getrennten Katoden, ahn- 
lich der ECC 81, Systeme 
aber gegeneinander ab- 
geschirmt 

Triode Regelheptode ; 
g 3 H gesondert heraus- 
gefiihrt. 

Multiplikative Mischung 
bei AM ; bei FM : Triode zur 
additiven Mischung Kept, 
zur HF-, ZF-Verstarkung 


Grenzwerte je System: WF 

I'd ~ V; hgpgff = — 420 V; = 9 mA; = fi4 mA 


Ri der Dioden: Rn = 5 kQ; Rju, Rjjjj = 200 Q 
Triode: S - 200 V / - 2 V / 1,5 mA; 1,5 mA/V; u = 70; 
Ri = 46 kQ; V = 34 . . . 57 

200 V / Rg, = 70 kQ / — 2 . . . -31,6 V / 6 mA / 1,7 mA; 

S = 2.2 . . . 0,022 mA/V; Rj = 1 MQ; Namai = ,1,5 W 

200 V/ 100 V/— 1,6...— 20 V/ 11 mA/3,3 mA; 

S = 4, 5... 0,12 mA/V; Ri = 0,6MQ; Na max = 2,26 W 


WF 


200 V / 180 Q / 8,5 mA; S = 5,6 mA/V; = 62; 

Rl = 11 kQ; re = 6,5 kQ; rg = 0,6 kQ; Namax = 2,6 W 
Sc = 1,9 mA/V; Uogzeff = 2,5 V; Ig = 4,2 fjiA; 
re = 10 kQ; ra = 1,86 kQ 

Werto je System: HF; 200 Y 1210 Cl f 10mA; S = 6,8 mA/V 
= 48; Ri = 8 kQ; Tq = 8 kQ; rj = 0,6 kQ 
Naniax = 2,5 W; Nai + n^ax = 4,6 W 
M~: 200 V / Ra = « kQ / Rg = 1 MQ / Sc = 2.3 mA/V- 
Uoszeff = 2,8 V; Ri^ = 15 kQ; = 15 

T(8tat): 100 y/OV/ 13.6 mA; So = 3,7 mA/V; ^ = 22 
^amax — 0,8 W 

H (M°): 200 V / 119 V / 160 Q / 3,7 mA / 8,1 mA; 

Sc = 775 ///AV 

T(M^): 110\7-7V/4.5mA; Sc = 1 mA/V; = 1 uA 
H: 200 V / lie V / 220 Qi) / 7,6 mA / 4,2 mA;’ * ^ 

S = 2,4 mA/V; Namax = U W 


WF 

WF 


E 


£ 


£ 
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Empf&ngerrofaren, Liste A 





VerweadungshinweUe 

Kennwertc 

Her- 
1 atelier 

035 

UCL 82* 

9-Stift-Min. 

Triode -i- Endpentode fur 
Tonverst&rker und 
Spezialschaitungen 

T; 100 / O V / 3,5 raA; S = 2,5 niA/V; n = 70; 

Rj = 28 kQ; Na jnax =:1W 

P; 200 V / 200 V / - 16 V/ 35 niA / 7 tuA; lS = 6,4 mA/V; 

Ri = 20 kfi; N~ = 3,5 W; Qamai = 7 W 

1 

WF 

66 

UEL51 

Harxnonische 

Serie 

Eingangstetrode -f- End- 
tetrode 

Flir Einkreiaer und Klein- 
super 

Eingangstetrode: 100 V / 50 V / —0,7 V / 1,7 mA / 0,55 mA; 
S = 1,7 mA/V; Ri = 300 kQ; V = 90 . . . 140fach; 

^amax “ 0,75 W 

Endtetrode: 200 V / 200 V / — 8,5 V / 45 mA / 5 mA; 

S = 9 mA/V; Ri == 17 kQ; N- = 4 W; Qamax = 9 W 

E 

M 

67 

UF 80 

9-Stift-Min. 

Steile HF-Pentode fiir 
UKW-Verst&rkung bis 

100 MHz, Breitbandver- 
st&rkung und additive 
Mischung 

HF: 200 V / 200 V / 200 Q / 10 mA / 2,6 mA; S = 7,1 mA/V; 
Ri = 550 kQ; rg = 3 kQ; ra — 1,1 kfi; Naniax = 2,5 W 

M~: Ub = 200 V; Sg = 2,8 mA/V; Uoszeff = 1,6 V; 

Rgj= 0,2 M^; Igi*~ 1,6 /^A; r® = 6 kCl; r^ — 5,5 kfl 

WF 

^58 

UF85 

9'Stift-Min. 

Steile Regelpentode zur 
HF- und ZF-Verstarkung 

200 V / 85 V / 120 Q / 10mA / 2,3 mA; S = 6 mA/V; 

Ri = 250 kQ; r® = 3 kQ; r^ = 1,5 kQ; Namax = 2,5 W 

WF 

69 

UF 89 

9-Stift-Min. 

Mittelsteile Regelpentode 

200 V / 107 V / 130 Q / 11 mA / 3,7 mA; S = 3,8 mA/V; 

Ri = 550 kQ; re = 3,2 kQ; r^ = 4,15 kQ; Namax = 2,25 W 

WF 

70 

UL84 

9-Stift-Min. 

12-W-Endpentode 

170 V / 170 V / 130 Q / 70 mA / 5 mA (22 mA); 

S = 10 mA/V; Ri = 23 kQ; N~ = 5,6 W 

E 

71 

UM 80 

9-Stift-Mm. 

Einbereich-Abstimm- 
anzeigerohre (Magischer 
F&cher) 

200 V / 0 . . . — 14 V / Ra = 0,5 MQ / a = 5 . . . 60° 

N 

72 

UM83* 

9-Stift-Min. 

Abstimmanzeigerbhre 
for FM und AM 
(Magische Waage) 

Ui = 200 V / Ueteg = 0 V / Ug = 0 . . . —16 V / 

Ra je 1 MQ / Leuchthohe = 3 . . . 18 mm 

Ui = 200 V / Ugteg = 200 V / Ug = 0 . . . — 8 V / 

Ra je 1 MQ / Leucjithbhe = 4 ... 23 mm 

E* 

N 

73 

UY85 

9-Stift-Min. 

Einweggleicbrichterrohre, 
indirekt geheizt 

Uxr = 250 V, I = no mA, ^ 100 /iF, Ry > 100 Q 

E 
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ErapfangerroUren, Liste A 


b) llohren fiir Spezialzwecke 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

1 Art 

r und Socket 

Vorwendungfihinweiac 

Kennwerte 

j ITer- 
; .Htoller 

• 

AC 761* 

Suhmin.-R. 
(-l-Stift-rund) 
niit Lot- 
anschliisseii 

klingfc.sto, rauscharnio 
NF-Trio(l(! fur Mikrofon- 
verstarkcr (ilhnl. AC 701) 

Uf = 4 V, If = 0,105 A; 60 V 1—1,5 V / 2,1 mA; 

S = 2,3 mA/V; {x 22; Na ,„ax = 0,5 W 

! E 

1 

i 

75 

AL 860 

9-Stift-Min. 

direktgehciztc Endpentode 
mit niittcnangczapftcm 
Heizfaden (System uhnl. 
RL 4, 2 }» 6) 

Uf = 2,4 V (4,8 V), If = 460 inA (230 mA); 200 V / 150 V / 
— 7 V / 35 mA / 6 mA; S = 6 niA/V; N- 3 W; 

Namax = 7,5 W 

N 

76 

DAF 961 

7-Stift-Min. 

Diode -f XF-Pentode 

entspricht DAF 191, aber Uf = 1,2 V, If 60 mA 

N 

77 

DD 960** 

7-Stift-Min. 

UKW.Spezialtrioue mit 

mittenangezapftem 

Heizfaden 

Uf 1,2 V (2,4 V), If = 200 mA (100 mA); 

100 V / —6,5 V / 10 mA; S = 2,5 mA/V; [x = 8,3; 

Ri - 3,3 kQ 

N 

78 

• 

DF 07^) 
(6008) 

5-Stift-Sub- 
min.-R., 
mit Lot- 
an.schlussen 

Audion und NF-Pentode 
fiir Schwerhorigengerate 

Uf = 0,625 V, If = 13,3 mA; 22,5 V / 18 V / —1,15 V / 

50 (xA 1 10 /rA; S = 0,1 mA/V; Rj = 4 MQ; 

^auiax ~ L5 mVV ; Uamax = 45 \ ; Ug^max = 45 V 

Ub = 22,5 V / Ra - 1 MQ / Rga = 4 MQ / 1 1 ,7 A / 2,5 yu A ; 

\ — 31 

N 

79 

DF 668* 
(entspricht 

1 AD4) 

5-Stift-Sub- 

min.-R. 

HF-Pentode 

Uf= 1,25 V, If = 100 mA; 45 V / 45 V / 0 V / 3 mA / 

0,8 mA; S --= 2 mA/V; Rj = 500 kQ; Nanmx = 0,5 W; 
max ~ ^ ^ 0 \^ ; Ug 2 max ~ 1 1 0 V 

E* 

N 

80 

DF 961 

7-Stift-Min. 

Regelpentode 

entspricht der DF 191, aber Uf = 1,2 V, If 60 mA 

N 

81 

DK 962 

7-Stift-Min. 

Mischheptode 

entspricht der DK 192, aber Uf = 1,2 V, I 60 mA 

N 

82 

DL 672) 
(5913) 

(6007) 

5-Stift-Sub- 
min.-R., 
mit Lot- 
ansohliissen 

Endpentode fiir Schwer- 
horigengerate 

Uf = 1,25 V, If = 13,3 mA; ^ 

22,5 V / 22,5 V / Ra = 100 kQ / 0,5 mA / 0,1 mA; 

S = 0,4 mA/V; Rj = 400 kQ; N~ = 1,8 mW; 

Namax = 25 mW; Uamax = 45 V; Ug 2 max = 45 V 

N 


1) Nachfolgetyp der DF 167. — 2) NacMolgetyp der DL 167. 
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Empfangerrohren, Liste A 







Her- 

Lfd. 1 
Nr. 

i 

Typ 1 

Art 

und Socket 

Verwcndungshinwelse 

Kennwerte 

8 teller 

83 

DL 68* 

5-Stift-Sub- 
min.-R., 
mit Lot- 

Endpentode fiir Schwer- 
horigenger&te 

Uf = 1,25 V, l£ - 25 mA; 

22,5 V / 22,5 V / —2,2 V / 0,6 mA / 0,15 mA; 

S = 0,43 mA/V; Rj = lOO kQ; N~ - 5 mW; 

E* 

N 

• 


anschliisuen 


Uamax = 45 V; Ugamax = 45 V; Naniax ^ 

N 

84 

DL 193** 

7-Stift-Mm. 

Endpentode, ahnlich der 

3 A4 

If = 200 mA; 150 V / 67,5 V / —7,5 V / 10 mA / 2,6 mA; 

S = 2,2 mA/V; Ri = 90kQ; N~= 630 mW; 




N.„,ax=1.5W; Uamax = 150 V; Ugjmax^OOV 

N 

85 

DL 962 

7-Stift-Min. 

Endpentode 

entspricht der DL 192, aber Uf = 1,2 V, If 120 mA 

86 

DL 963** 

7-Stift-Min. 

Endpentode 

entspricht der DL 19.3, aber Uf = 1,2 \, If 200 mA 

>1 

\VF 

87 

DR 960* 

7-Stift-Min. 

Elektrometerrohre (Raum- 

Uf = 1 V; If = 50 mA; Ig ^ 7 • 10"^^ A; | 


ladungsgittertriode) 
(ahnUch Id HI) 

Uainax = b V; Uygmax = 4 V 

Daten auf Anfrage beim Zentrallaboratorium fiir Empfanger- 

E 



88 

DY 67* 

Submin.-R. 

Einvv cggleichrichterrohre 


fiir Spezialzwecke 

rohren, Funkwcrk Erfurt 

E 

89 

EA 766* 

Submin.-R. 

Diode mit niedrigem Ri 

If = 0,15 V. ^ . 

Grenzwerte; Uj = 150 V; Ugperr — 420 \; Ij — 9 mA, 

id = 54 mA 

0 

(entspricht 

5704) 

(5-Stift-rund) 
mit Lot- 




anscbliissen 


bamax = 100 V; -U= max = HO V; imax = 0,1 mA 

E 

90 

EA 960** 

7-Stift-Min. 

UKW-Mefldiode 


(nur 3 Stifte 
angeschloss.) 

(ahnlich SA 100) 

Ua_A_max ~ ^ kV; Imax = 0,1 mA 

E 


91 

EA 961** 

7-Stift-Min. 

UKW-Mefidiode 

(nur 3 Stifte 
angeschloss.) 

(ahnlich SA 101) 


E 



92 

EA 962** 

7-Stift-Min. 

UKW-MeDdiode mit ex- 

0dmax= 100 V; Imax = 0,1 mA 

(nur 3 Stifte 

trcm kleinem Katodeu- 





angeschloss.) 

Anoden- Abstand, fiir hohe 
Frequenzen geeignet (ahn- 
lich SA 102) 
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EmpfftngerrdKren, List© A 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Sockel 

Verwendungshiuweise 

1 

Kennwerte 

Her- 

Bteller 

93 

EC 760* 

(entspricht 

5718) 

Submin.-R. 
(S-Stift-rund) 
mit Lot- 
anschlussen 

UKW-Oszillatortriode 
bis f = 500 MHz 

If = 0,15 A; 100 V / 150 Q (—1.3 V) / 8,5 mA; 

S = 5,8 mA/V; /z = 27; Rf = 4,65 kft; Namax = 3,3 W 

E 

94 

ECC 865* 

9-Stift-Min. 

Steile Doppeltriode 

1 Kommerzielle Ausfuhrung der UCC 85, aber Uf = 6,3 V 

E 

95 

ECC 960* 
(5920) 

7-Stift-Min. 

1 

Steile Doppeltriode fiir 
Rechenmaschinen u. Zahl- 
schaltung. (hhnl. E 90 CC) 

100 V / —2,1 V / 8,5 mA; S = 6 mA/V; /i = 27; 

Rl = 4,5kfi; Namax=2W 

WF 

96 

ECC 962* 

7-Stift-Min. 

Steile Doppeltriode fiir 
Zahlschaltungen 
(&hnlich E 92 CC) 

100 V /—1,7 V/ 8,5 mA; S = 6 mA/V; /z = 50; 

Rl = 8,3 kfl; Namax = 2 W 

WF 

97 

EF 761* 

(entspricht 

5899) 

Submin.-R. 
(8-Stift-rund) 
mit Lot- 
anschlussen 

HF-Regelpentode 

1 

If = 0,15 A; lOOV/lOOV/— 1,2 ... — 14 V/ 

7,2 mA /2,2 mA; S --- 4,5 ... 0,025 mA/V; 

Ri = 260 kQ; Na n^ax = 1 W 

E 

98 

EF 762* 

(entspricht 

5840) 

Submin.-R. 

(8-Stift-rund) 

mitLotanschl. 

Steile HF-Pentode j 

1 If =0,15 A; lOOV /lOOV/— 1,5 V /7,5 mA /2,4 mA; 

S = 5 mA/V; Rl = 280 kQ; Namax = 0,8 W 

E 

99 

EF 860* 

9-SLift-Min. 

Steile HF-Pentode, kling- 
und brummarm 
(ahnlich EF 800) 

Kommerzielle Ausfiihrung der EF 80 

WF 

100 

EF 861* 
(6688) 

9-Stift-Min. 

Kommerzielle Breitband- 
verstarkerpentode 
(ahnlich E 180 F) 

190 V / 160 V / 630 Q / 13 mA / 3 mA; S = 16,5 mA/V; 

Ri = 35 kQ; Namax == 3 W 

WF 

101 

EF 866* 

9-Stift-Min. 

Kling- und brummarme 
NF-Pentode 

Kommerzielle Ausftthrung der EF 86 

E 
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Empfangerrdhren, Liate A 


1 

Typ 

Art 

imd Socket 

Verwendungshlnweise 

Kennwerte 

Her- 

steller 

102 

• 

EL 861* 
( 6686 ) 

9-Stift-Min. 

Kommerzielle Breitband- 
verstarkerpentode 
(abnlich E 81 L) 

210 V / 210 V / 120 Q / 20 mA / 5,3 mA; S = II mA/V; 

Ri = 300 kQ; ra = 1,2 kQ; Namax = 4,5 W 

WF 

103 

ET 860** 

9-Stift-Min. 

Bandstrahlrohre 
mit 1 Anode (Quer- 
steuermiBchro^e) 

Daten auf Anforderung Tcm Zentrsllaboratorium fUr 
Empfangerrohren, Funkwerk Erfurt 

E 

104 

ET 861** 

9-Stift-Mm. 

Bandstrahlrohre mit 

2 Anoden zur Gegentakt- 
Auskopplung der ZF 

Daten auf Anforderung vom Zentrallaboratorium fiir 
Empfangerrohren, Funkwerk Erfurt 

E 

105 

GA 560 
(ahnl.LGl 6 ) 

Spezialaockel 

Rauschdiode 
(friiher 2949) 

Uf = 2,5 . . . 3,5 V; 

If == 1,9 .. . 2,2 A bei Ug = 100 V und Ig = 55 mA 

WF 

106 

ICC 865* 

9-Stift-Min. 

Steile Doppeltriode 

Kommerzielle Aueftihrung der UCC 85, aber Uf = 20 V 

E 

^07 

IF 860* 

9-Stift-Min. 

Steile HF-Pentode, kling- 
und brum mar m 

entspricht der EF 860, aber Uf = 20 V j 

i 

WF 

108 

IL 861* 

9-Stift-Min. 

Kommerzielle Breitband- 
verstirkerpentode 

entspricht der EL 861, aber Uf = 20 V 

• 

WF 

109 

MR 01 ** 


Briickenelektrometerrohre 

Uf = 20 V, If = 100 mA; Ig < 1 • IO -12 A | 

E 

llu 

MR 03** 


lonisationsmanomc ^er- 
rohre 

Uf ^ 3 V. If = 1,5 A; Ug = —40 V; Ug = —250 V; I 
Ig = 0,2 mA i 

E 

111 

RFGr, 

Stahlr.-Sockel 

Einweg-Hochspannungs- 
gleichrichterrohre, Anode 
an Kappe 

i 

Grcnzwerte : 1 

Uxr = 5,5 kV; Ugperr = 16 kV; 1 = 2 mA; ; 

Uxr ~ 3 kV; 9gppj.r = S.5 kV ; I = 10 mA 

M 

112 

T 113 

1 

Europasockel 

Elektrometerrohre ( Raum- 
ladungsgittertriode) 

Uf = 3 V, If ^ 100 mA; Ig ^ 5 - 10 " I 8 A; 

Uamax = 12 \ ; Uygmax = 12 V 

WF 
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Empf&ngerrdhren, Liste B 


Liste B 

Zu Neuentwicklangren vorlaulig noch zugelassen 
a) Rohren fiir Rundfunk und Fernsehen 


Typ 

Art 

und Socket 

Verwendungshinweise 

ECC 91 
(6 J 6) 

(6535) 

(6 H 16 11) 

7-Stift-Min. 

Doppeltriode mit gemein- 
samer Katode fiir UKW- 
Verstarkung : 

A^ischung bis 600 MHz : 

EL 81 
(6 CJ 6) 

9-Stift-Min. 

Spannungsfeste End- 
pentode fiir Horizontal- 
ablenkung in 
FS-Empfangern 

EM 11 

Harmonische I 
Serie 

Doppelbereich-Abstimm- 

anzeigerohre 

EY81 

9-Stift-Min. 

• 

Indirekt geheizte Schalter- 
diode; Katode an Kappe 

EZ 12 

Harmonische 

Serie 

Indirekt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrohre mit ge- 
meinsamer Katode 

UM 11 

Harmonische 

Serie 

Doppelbereich-Abstimm- 

anzeigerdhre 


Werte je System: 100 V / 60 Q / 8,6 mA; 
S = 6,3 mA/V; = 38; Ri = 7,1 kQ; 
Na max ~ W 

160 1 800 Cl f 4,8 mA; Sc = 1,9 mA/V; 
Uom = 2,1 V 


(ECC 86) 

(2 X EC 94) 


260 V / 250 V / —38,5 V / 32 mA / 2,4 mA; 

S = 4,6 mA/V; Rj = 15 kQ; 

Grenzwerte; Ug — 300 V; Ua_A_= ± 7kV; 
Na = 8 W; = 180 mA; ia_/\_ = 420 mA 

Bereich I: Ug = 0 . . . — 4 V ; 

Ra = 2 MQ; a = 75 ... 15® 
Bereich II: Ug = 0 . . . — 20; 

Ra = 1 MQ; a = 83 ... 6° 

Grenzwerte : Ua_A_gperr .= 4,6 kV ; 

Uf/k = 800 V; 

”f/k_A_ = 4,5 kV; i = 150 mA; 

U.A_ = 450 mA 

Uti = 2x 500 V; J = 100 mA 
U-rr = 2 x 400 V; f = 125 mA 


(PL 81) 


EM 83 


(Py 81) 


EZ 80 
(EZ 81) 


Bereich I: Ug = 0 . . . — 4 V; Ra = 2 MQ; N UM 83 
a = 75 ... 16® UM 80 

Bereich II: Ug = 0 ... 20 V; Ra = 1 MQ; 
a = 76 ... 10® 
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Empf&ngerrdhren, Liate B 




Art 1 

und Sockel 

Verwendungshinweiae 

Eennwerte 

Her- 

ateller 

jwird enetzt 
dureh 

7 

• 

UY 11 

Harmoniache 

Serie 

Indirekt geheizte Einweg* 
gleichrichterrohre 

Uir = 260 V; f = 80 mA; Cj, ^ 60 yuF; 

Ry min == 176 Q 

Uxr = 260V; i = 140 mA; Cl ^ 32 /uFj 
Rymln — ^26 Q 

N 

uy86 

8 

6 AC 7 
(6 at 4) 

Oktalsockel 

Steile HF.Pentode 

300 V / 160 V / 160 ft / 10 mA / 2,6 mA; 

S = 9 mA/V; Rj = 300 kSl; N^jnax = 3,3 W 

M 

EF80 

0 

6AG7 
(6 119) 

Oktalsockel 

Steile Pentode fur End- 
etufen von Breitband- 
verst&rkern 

300 V / 160 V / 80 ft / 30 mA / 7 mA; S = 

11 mA/V; Ri = 90 kft; N*max = 9 W 

M 

EL 83 


b) Rohren ftir Spezialz wecke 


10 

EC 82** 

9-Stift-Min. 

Lastausgleichtriode 

fM 125; Uamax — 13 kV; lamsx — 0,2mA; 
Namax ~ 1»8 W 

£ 

— 

11 

GY 11 

Harmonische 

Serie 

Einweggleichrichterrohre, 
halbindirekt geheizt 

Uf = 2,6 V; XJ'^eff mftT = 1,2 kV; 

Imax ~ ^90 mA; Rymin ~ 200 ft 

M 

i 

# 

LD 1 

Spezialsockel 

UKW-Triode bis 
f = 1600 MHz 

100 V / -4 V / 10 mA; S = 3 mA/V; 

/r = 11; R| = 3,7 kft; Namax ~ S W 

£ 

EC 94 1 

13 

LV3 

Spezialsockel 

Steile Pentode fUr Emp- 
f&nger- und Senderver- 
starker, spcziell fur Im- 
pulsbetrieb, Kleinsender 

250 V / 250 V / 90 ft / 72 mA / 9,6 mA; 

S = 16 mA/V; Ri = 60 kft; N- = 8,5 W; 
Grenzwerte: Na = 18 W; N A =3,9 kW; 
^Ua = 1 kV; Ua_A_ = 3,6 kV 

WF 

i 

14 

RV12P2000 

Spezialsockel 

HF-Pentode bis 
f = 300 MHz 

160 / 75 y/ 000 ft/2TnA/0.6mA; 

S = 1,6 mA/V; R, = 1 Mft; Namax = 2 W 

N 

(EF 80) 

15 

6 AC 7 (k) 
(6134) 

Oktalsockel 

Steile HF-Pentode 

Kommerzielle Ausfiihrung der 6 AC 7 

WF 

EF 860 

16 

6 AG7(k) 

Oktalsockel 

Steile Pentode 

Kommerzielle Ausfiihrung der 6 AG 7 

WF 

EL 861 
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Empf&ngerrdhren, Liate C 

Nor noch sar NachbeBtiickung 


listoC 

Za Nenentwleklungen oioht mehr ragelassen 
a) Rdhren ftlr Rundfunk und Fernsehen 


1 

2 

3 

4 
6 
6 

7 

8 
9 

10 

26 


Typ 

Art 

und Socket 

1 

VerwendungshlnweUe 

Eennwerte 

Her- 

Bteliei 

wlrd ersetxt 
durch 

ABCl 

AuBeukoniaki* 

sockel 

Duodiode -f NF-Triode 

250 V / — 7 V /4 mA; S = 2mA/V; fx = 27; 
Ri= 13,6kfi; Namax = 1.6W 

M 

(EABC 80) 

ACH 1 

Aufienkontakt- 

Bockel 

Triode -|- Regelhexode, 
g3H mit gT verbunden. 

T(Btat): 160V/0V/5mA; Sq = 2 mA/V; 
fjt = 13; Namax = 1 W 

M 

(ECH 81) 



Zur multiplikativen 

H(M°); 300V/70V/— 2V/2,5mA/3,5mA; 





Mischnng 

Sc = 0,75 mA/V; Namax = 1,6 W 



AF3 

Aufienkontakt- 

Bockel 

Regelpentode 

250 V / 100 V / -3 V / 8 mA / 2.6 mA; 

S = 1,8 mA/V; N»m„ = 2W 

M 

(EF 89) 

AF7 

AuOenkontakt* 

Bockel 

HF-Pentode, Audion 

260V/100V/_2V/3mA/l,l mA; 

8 = 2,1 mA/V; = 1 W 

M 

(EF 86) 

AL4 

Aofienkontakt- 

Bockel 

9- W -Endpentode 

260 V / 260 V / —6 V / 36 mA / 6 mA; 

S = 9mA/V; Ri = 25 kQ; N- = 4 W 

M 

(EL 84) 

AZ 1 

AuBenkontakt- 

sockel 

Direkt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrdhre 

Uir ~ 2 X 300 V; f = 120 mA 

M 

AZ 11 

CF3 

AuBenkontakt- 

Bockel 

Regelpentode 

200 V/ 100 V/— 3 V /8 mA /2,6 mA; 

8= 1,8 mA/V; N.„„„ = 2W 

M 

(UF 89) 

CF7 

AuBenkontakt- 

sockel 

HF-Pentode, Audion 

200V/100V/ — 2V/3mA/l,l mA; 

S = 2,1 mA/V; Namax = 1 W 

M 

(UP 80) 

CL 4 

DAF 191 

AuBenkontakt- 

sockel 

7-Stift-Min. 

9-W-Endpentode 

Diode H- NP-Pentode 

200V/200V/—8,6V/45mA/6mA; 

8 = 8 mA/V; R^ = 26 kft; N- = 4 W 

I/ = 60mA; 67,6 V/ 67,6 V /O V / 2,2 mA / 
0,8 mA; S = 0.7 mA/V; Rj = 6M kfl? ' 
Uamax = 90V; — 90 V 

M 

N 

(UL84) 
(UEL 61) 

(DAF 96) 
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Empf&ngerrdliren, Liate C 


^ Art . 

Nr. ^ oad Sookd VerwoidiingihiaweiM 


Kamnrarte 


Her* wlrd ersetat 
atelier durch 
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Empf&ngerrfihren, Idste C 




4 




Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Socket 

Verwendungshinwcisc 

i 

Kennwerte 

Her- 

stellei 

wird ersetzt 
‘1 durch 

19 

EF13 

Harmonische 

Rauscharme Regel- 

250 V / 100 V / 200 Q / 4,5 mA / 0,6 mA; 

E 

EF 89 



Serie 

pentode 

S = 2,3 mA/V; Rj = 0,6 MQ; ra = 2,6 kQ; 
Na max = 2 W 



20 

EF 14 

Harmonische 

Steile HF-Pentode 

250 V 1200 V j 350 Q / 12 mA / 1,9 mA; 

E 

EF 80 



Serie 

1 

S = 7 mA/V; Ri = 180 kQ; ra = 1 kQ; 

Na max — 5 W 



21 

EF 96 

7-Stift-Mm. 

Steile HF-Pentode bis 

250 V / 150 V / 200 Q / 7 mA / 2 mA; 

WF 

EF 80 


(6 AGS) 


f = 400 MHz 

S = 6 mA/V; Ri = 0,8 MQ; Namax = 2,5W 

22 

EL 11 

Harmonische 

9-W-Endtetrode (mit 

250 V / 250 V / 150 Q / 36 mA / 4 mA; 

M 

EL 84 



Serie 

Pent-oden< harakter) 

S = 9mA/V; Ri = 25kQ; N~ = 4 W 

23 

EL 12 

Harmonische 

18-W-Endpentode 

Vorganger der EL 12 N mit niedrigeren 

N 

EL 12 N 



Serie 


Spann ungsgrenzwerten (350 V) 


24 

EL 12 spez. 

Harmonische 

18-W-Endpentode, Anode 

Spannungsfeste AusfUhrung der EL 12; 

N 

1 

EL 34 



Serie 

an Kolbenkappe gefiihrt 

Daten entsprechen der EL 12 N 

EL 12 N 

EL 81 


26 

EZ 11 

Harmonische 

Indirekt geheizte Zwei- 

U~ = 2 X 250 V, i = 60 mA 

£ 

EZ 80 



Serie 

weggleichrichterrohre 
fiir Autoempfanger 




26 

P 50/2 
(FY 50) 

Spezialsockel 

Pentode fur Horizontal - 
ablenk-Endstufen im 
FS-Empfanger 

800 V / 250 V / —40 V / 50 mA / < 5 mA; 

S = 3,5 mA/V; Namax = 40 W; 

Uamax = 1 kV; Ua_A_max = 5 kV 

WF 

EL 81 
(PL 81) 

27 

RGN 1064 

Europasockel 

Direkt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrohre 

UTr = 2 X 300 V, f = 120 mA 

M 

AZ 11 

28 

UBF 11 

Harmonische 

Serie 

Duodiode -f Regel- 
pentode 

200 V / 80 V / — 2 . . . —15 V / 5 mA / 1,7mA; 

S = 1.8 mA/V; R, = 1,5 Mft; = 1,6W 

E 

UBF 80 
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Empf&ngerrdhren, Lute C 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Socket 

Verwendungahinweise 

E«iDwerte 

Her* 

eteUei 

wlrd ereatzt 
r dorch 

29 

# 

1 UCH 11 

1 

i 

Harmonische 

Serie 

Triode + Regelhexode; 
g3H mit gT verbunden. 
Zur multiplikativen 
Mischung 

T (stat.): 100 V / O V / 12 mA; Sq =- 3 mA/V; 

~ 1® > Ha niax = 1 W 

H(M°): 200 V/80 V/--2...— 16 V/ 

2 mA /3 mA; Sc = 680 ^A/V; R. ^ I MQ 
Ha max = 1|5 W 

: E 

UCH 81 

30 

UCL 11 

Harmonische 

Serie 

NF-Triode + O-W-End- 
tetrode 

Eingangstriode ; 200 V / — 2 V / 2 mA; 

5 = 2 mA/V; fx = 66; Hamax = 0,6 W 
Endtetrode: 200 V / 200 V / —8,5 V /45 mA/ 

6 mA; S = 9 mA/V; Ri = 18 kfi; N-=4 W 

H 

UEL51 
(UABC 80 
+ UL 84) 

31 

1 Z 1 

(imc) 

(3136) 

Oktalsockel 

Einweg-Hochsparmungs- 
gieicLiichterrohre, direk^ 
geheizt, zum Gleichrichten 
der Zcilenriicklaufimpulse 
beim FS-Empfang 

Uf = 0,7 V, If == 185 mA; 

Ua_A._max = 15 kV; j^ax = 500 /iA; 
ia_A_max = 5 mA; Ha max = 500 mW 

M 

DY86 

§ 

5Z4 C 
(5U4C) 

Oktalsockel 

Indirekt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrohre 

U'rr = 2x350 V, I = 125 mA, 

Hymin ~ 50 fi; UgpgffjQax — 1»4 kV; 

^max ~ 375 mA 

M 

£Z 80 

33 

6 E 5 

Oktalsockel 

Abstimmanzeigerohre 

Ug = 0 . . . —8 V, a = 90” ... 0? 

M 

EM 11 

34 

6 F 6 

(6 a> 6) 

Oktalsockel 

12-W-Endpentode 

250 V / 250 V / 410 Q / 34 mA / 6,5 mA; 

S = 3 mA/V; R, = 80 kQ; N- = 3,1 W; 
^amax — 410 V 

M 

EL 84 

35 

1 

1 

6 H 6 
(6 X 6) 

Oktalsockel 

Duodiode mit getrennten 
Katoden 

1 

U~ = 150 V; Ogperrmax == — 465 V; 

Id max — mA; idmax = 50 mA 

M 

EAA 91 

36 

6 J 6 
(6 C 2 C) 

Oktalsockel 

Triode fiir universelle Ver- 
wendung (= 1/2 6SN7) | 

250 V / —8 V / 0 mA; S = 2,6 mA/V; 
u = 20; Ri = 7,7 kQ; Namax = 2,75 W 

M j 

(EC 92) 


29 
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Empf&ngerrohren, Liste C 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Sockel 

Verwendungshlnweise 

Kennwerte 

r“ 

Her- 
8 teller 

wird ersetzt 
durch 

37 

6L6 
(6 JI6) 

(6 n 3 C) 

Oktalsockel 

\ 

19-W-Endpentode, 

&hnlich der EL 12 

250 V / 250 V / — 14 V / 72 mA / 5 mA; 

S = 6 mA/V; Rj = 23 kQ; N- = 6,6 W; 
Uamax ~ 360 V; Ug2msz ~ ^70 V 

GAB: 360 V / 270 V / —22,5 V / 2 x 44 
(2x66)mA; 2 x 2,5 (2 X 7,5) mA; 

N~ = 26,5 W (k = 2%) 

M 

EL 12 N 

EL 84 

38 

6 N7 
(6 H 7 C) 

Oktalsockel 

Doppeltriode mit gemein- 
samer Katode fiir Gegen- 
taktverstarker 

trieb : 300 V / 0 V / 2 x 17,5 (2 x 35) mA; 
N-^=.10W;Uamax=330V; Qainax=2x7W 

M 

— 

39 

6 SA7 
(6 A 7) 

Oktalsockel 

Regelbare Mischheptode 

250 V / 100 V / — 2 V / 3,5 mA / 8,6 mA; 

Sc = 0,45 mA/V; Namax = 1,1 W 

M 

(ECH81) 

40 

6 SH 7 
(6 3K3) 

Oktalsockel 

HF-Peutode 

250 V / 150 V / —1 V / 10.8 mA / 4,1 mA; 

S = 4,9 mA/V; Ri = 900 kfi; Naniax= 3,3W 

M 

EF 80 

41 

6 SJ 7 
(6 3K8) 

Oktalsockel 

HF-Pentode 

250 V / 100 V / — 3 V / 3 mA / 0,8 mA ; 
S=l,65mA/V; Ri=lMQ; Naniax = 2,8W 

M 

EF 86 
(EF 80) 

42 

6 SK7 
(6 K3) 

Oktalsockel 

Regelpentode 

250 V / 100 V —3 V / 9,2 mA / 2,6 mAj 

S = 2mA/Vi Ri = 800kfi; N,„,j = 4,4 W 

M 

(EF 89) 

(EF 85) 

43 

6 SL 7 
(6 H 9 M) 

Oktalsockel 

Doppeltrioden mit ge- 
trennten Katoden 

Werte je System: 250 V / — 2 V / 2,3 mA; 

S = 1,6 mA/V; fjt = 70; Rj = 44 kfi; 

Namax = 1.1 W 

M 

ECO 83 

44 

6 SN7 
(6 H 8 C) 

Oktalsockel 

Doppeltrioden mit ge- 
trennten Katoden 
(= 2x6J5) 

Werte je System: 250 V / —8 V / 9 mA; 

S = 2,6 mA/V; ^ = 20; R| = 7.7 kfi; 
Namax = 2,75 W 

M 

ECO 82 

45 

6 SQ7 
(fi r 2 ) 

Oktalsockel 

Duodiode + NF-Triode 

250 V/— 2 V /0,9 mA; 8 = 1,1 mA/V; 

= 100; B, = 90 kO; N.^ = 2 W 

M 

(EABC 80) 


30 
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Exnpf&ngerrehren, Liate C 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

und Socket 

Verwendungshinwelae 

Eennwerte 

Hcr- 

stellei 

wlrd eraetzt 
durch 

46 

# 

6 V6 
(6 n 6 C) 

Oktalaookel 

12-W-Endpentode 

250 V / 250 V / - !2,5 V / 45 mA / 5,5 mA; 

S = 4,1 mA/V; Ri = 52 kfi; N- = 4,6 W; 
GAB; 285 V / 285 V / —19 V / 2 X 36 
(2x46)inA; 2 x 2 (2 x 6,8) mA; 

N- = 14 W(k = 3,5%) 

M 

EL 84 

47 

1 

16X5 

i 

Oktalsockel 

Indirekt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrdhre 

~ 2 X 326 V; = 1250 V; 

I ~ 70 mA; max ~ 210 mA 

M 

EZ 80 




b) Rohren fur Spezialzwecke 



48 

Aa 

Poairdhreii'S. 

MF-i), NF-Triode 

220 V/— 2V/3mA; S = 1 mA/V; 

D = 3,3%; Rj = 30 kfi; Namax = 1,5 W 

N 

— 

49 

Ba, Baa 

Poatr6hren-S. 

MF-i), NF-Triode 

220 V / — 6 V / 3 mA; S = 0,6 mA/V; 

D = 6,6 %; Rj = 25 kfi; = 1,5 W 

N 

— 

# 

Bi 

Poatr5hren-S. 

MF-i), NF-Triode 

220 V / —3 V / 10 mA; S = 2,5 mA/V; 

D = 3,6%; Ri = 11 kQ; Namax = 3 W 

N 

— 

51 

Ca, Caa, Ce 

Poatrohren-S. 

MF-^), NF-Triode, End- 
triode 

220 V / —12 V / 20 mA; S = 1,65 mA/V; 

D = 14.6%; Ri = 4,1 kQ; Namax = 5 W 

N 

— 

62 

C3 b 

Poatrohren-S. 

HF-Pentode 

220 V / 150 V / - 2 V / 8 mA / 3,5 mA; 

S = 3,6 mA/V; Rj = 700 kQ; Namax = 2 W 

N 

— 

63 

C3c 

Poatrohren-S. 

Regelpentode 

220 V / 160 V / — 2. . . —18 V / 10 mA /3,5mA 
S = 2,5 mA/V; Ri = 650 kQ; Namax = 2 W 

N 

(EF 89) 

64 

C3 d, 

C3 e 

Poatrohren-S. 

HF-, NF-Pentode 

Uf = 18 V; 220 V / 200 V / —2,5 V / 

14 mA /3,5 mA; S = 4,1 mA/V; 

Ri = 350kQ; Namax = 3 W 

N 

— 


1) ME • Mlttel&eqiienz. 
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I 


Empf&ngerrdhren, Ldste C 


Lfd. 



Art 

1 Verwendungshinwelse 


j nor- 

T — : 

wira Kfik/UI, 

Nr. 

Typ 


und Socket 

Ecnnwertc 

j steller 

durch 

5d 

Da 


Po8trohren-S. 

I3-W-Endtriode 

220 V/— 30 V/50 mA; S = 2,5 mA/V; 
D-=27,.5%: R, -=I.45kI} 

1 

N 

— 

66 

E 2 c 


Postrohren-S. 

10-W-Endpentode 

Uf = 18 V; 220 V / 200 V / 70 fi / 42 mA / 

5,5 mA; S — 10,5 mA/V; Rj = 40 kQ 

N 

— 

57 

E2d 


Postrohren-S. 

10- W -Endpentode 

250 V / 250 V / 155 / 35 mA / 5 mA; 

S = 8 mA/V; Rj = 60 kfi 

N 

(EL 84) 

58 

Ec 


Postrohren-S. 

23-W-Endtriode 

Uf -= 18 V; 250 V / 250 Q / 90 mA; 

S = 10 mA/V; D = 14,5%; Hf - 680 Q 

N 

— 

59 

Ed 


Postrohren-S. 

20-W-Endtriode, 

250 V / 750 Q / 65 mA; S = 6 mA/V; 

N 

_ 





&hniich AD 1 

D--25,5%; Ri - 050 Q 



CO 

EH 860** 

9-Stift-Min. 

Nioht regelbare' Hexode 

250 V / 100 V / —2,5 V / 100 V / —2,5 V / 

E 

EH 90 





(ahnlich AH 100) 

5,5 mA / 3 mA; Sa/g, = 1,5 mA/V; 

Sa/g 3 = 0,8 mA/V 



61 

K 1658 ] 


Europasockel 

15-W-Endpcntode 

440 V / 220 V / —25 V / 50 mA / 10 mA; 

N 

_ 

62 

K 1668 


Diese drei Typen unterscheiden sich 

S = 3,2 mA/V 



63 

K 1678 J 


nur durch die Durchgriffstoleranzen 




64 

K 1694 


Europasockel i 

NF-Triode 

200 V /eOO fi/fl niA; S = 2,6 mA/V; 

D = 3,5%; R, = nkQ; = 1,5W 

N 

— 

65 

KCOl 


Min.-R., ein- 
zuioten 

KW-Spezialrohre, fiir 
Radiosuudeu 

Uf = 2V; 42V/6raA; S = 1,2 mA/V; 

M 

DD 960 

66 

Z2 b 


Postrohren-S. 

Indirekt geheizte Zwciwcg- 
gleichrichterrbhrc 

Utf = 2 X 400 V; i= 100 mA 

N 

(EZ 80) 

67 

Z 2 c 


Postrohren-S. 

Indirekt geheizte Zweiweg- 
gleichrichterrohre 

Ujr = 2 X 400 V ; i = 300 m A 

N 

(2 X EZ81) 

32 
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2. Katodenstrahlrohren 


Aus der Rohrenbezeichnung kann man die wichtigsten KenngroQen ersehen. Es bedeutcn: 

J|a 1. Buchstabe: B = Bildschirmrbhre; F = Bildgeberrohre (Rohre mit Fotokatode); S = Schalterrohre, Speicherrdhre ; 

Die folgende 1 . Zahl 

gibt den groBten Schirmdurchmesser bzw. Kolbcndurchmesser in cm an, bei Schal errohren die Zahl der Stufen (Kontakte). 
Dcr ' 2 . Buchstabe bedeutet: M — 'vollmagnetisch fnkussicrt und abgelenkt; S = vollstatisch fokussiert und abgelenkt; 

G = gemischt (statisch und magnetisch) fokussiert bz'>r. abgelenkt; P = Polarkoordinatenrohre. 

Die folgende 2. Zahl gibt die laufende Typennummer an. Fiir Zweistrahlrohren werden hierbei die Ziffern 20 . . . 29 verwendet. 
Haben Rdhren eine voider Typennorm abweichende Schirmfarbe, so kann zur Kennzeichnung ein entsprechender 3. Buchstabe hinzu- 
gefiigt werden. Hierbei bedeuten: G = griiner Schirm, B = blauer Schirm, WB = weiO-blauer Schirm. Ein N als 3. Buchstabe 

= kurz nachleuchtender, DN = lang iiachlcuchtcnder Doppel.schichtschirm. 


In der Spalte Kennwerte bedeuten: AEj^ = Ablenkeuipfindlichkcit der MeBpIatten (katodennah); AE 2 = Ablenkempfindlichkcit der 
Zeitplatten (achirmnah); UaN = Nachbeschleunigungsspannung. 

■Samtliche im Funkwerk Erfurt gefertigten Katodenstrahlrohren konnen mit grunem, mit weiB-blauem, mit nachleuchtendem und 
mit lang nachleuchtendem Doppelschichtschirm geliefert werden. 


^ Liste A 

Zu Neucntwicklungcn vorzugswelse zu vcrwondm 


TXfl. 

Nr. 

Typ 

frtihcre 

Bezciulinung 

Verwendimgshlnweise 

Kennwerte 

Her- 

stcllcr 

1 

B 4 S 1* 


Kontrollrohre 

Ua = 0,0 kV; AEj = 0,09 mm/V"; AE,n = 0,2 mm/V 

E 

2 

B (3 S 1 

OR 1/00/0,0 

Oszillografenrohre 

Ua = 0,5 kV; AE^ = 0,19 mm/V; AEm = 0,28 mm/V 

E 

3 

B 7 S 1 

ahnlich LB 8 

Oszillografcnrcihre 

Ua = 2 kV; AE^ = 0,08 mm/V; AEm = 0,1 mm/V' 

E 

4 

B8 GD 

2979 

Stromschleifenrohre 

Ua=-2...6kV; a) 15 . . . 35 A; b) 40 . . . 80 A; 

c) = 100 . . . 200 A 

bei hohcren Spannungen (bis zu 10 kV): bis zu 300 A 

VVF 


8 ROhrenvorzugslUte 1956 
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Katodenstrahlrdhren, Liste A 


I 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

frtlhere 

Bezeichnung 

VerwendungflhinweUe 

Eennwerte 

Her- 

atelier 

5 

B8 S 1 

2067 

Oszillografenrohre, mit 

Ua = 20 k V ; Schreibgeschwindigkeit = 50000 km/a ; 

WF 




hinterlegter Al-Folie 

AEj = 0,03 mm/V; AEm = 0,03 mm/V 


6 

B 10 P 1 

ahnl. LB 13/40 

Polarkoordinatenrohre 

Ua = 2 kV, mit Planschirm 

E 

7 

1 B 10 S 1 

OR 1/100/2 

Oszillografenrohre 

Ua = 2 kV; AE* = 0,14 mm/V; AEm = 0,17 mm/V 

E 

8 

B 10 S 21 

OR 2/100/2 

Zweistrahl-Oszillografen- 

rohre 

Ua = 2kV; AE^ -= 0,2 mm/V; AEm = 0,26 mm/V 

E 

9 

B 13 M 1 

2786 

Bildabtastrohre 

Ua = 25 kV ; kurz nachleuchtend 

WF 

10 

B 13 S 21) 

2068 a 

Oszillografenrohre 

Ua = 10 kV; AEa = 0,086 mm/V; AEjn *= 0,085 mm/V 

WF 

11 

B 13 S 4 I) 

2068 c 

Oszillografenrohre 

Ua = 2 . . . 4 kV; AE* = 0,38 mm/V; AEm = 0,36 mm/V 

WF 

12 

B 13 S 5* 

ahnl. DG 13-54 

Oszillografenrohre fiir 
UKW-Zwecke mit seitlich 

Ua = 2 kV 

E 




hcrausgcfuhrten Ablenk- 
platten 


1 

13 

B 16 Gl** 


Bildsuoherrohre, mit 
hinterlegter Al-Folie 

statisch fokuBsiert, magnetisch abgelenkt; Ua = 10 kV 

WF 

14 

B 16 P 1 


Polarkoordinatenrohre 
mit elektrostatischer 
Elreisschreibung 

Ua = 4 kV, mit Planschirm 

E 

15 

B 16 S 1 


Oszillografenrohre 

Ua = 2 kV 

E 

16 

B 16 S 21 

OR 2/160/2 

Zweistrahl-OszUlografen- 

rohre 

Ua = 2 kV; AE* = 0,32 mm/V; AEm = 0,34 mm/V 

E 

17 

B 18 M 1* 


GroBprojektionsrohre 
( Schmidt-Optik) mit hinter- 
legter Al-FoUe; fiir 12m* 
GroQbild 

Ua = 60 kV 

WF 



18 

B 30 G 1* 

1 

2146 

BildrOhre 30 cm, recht- 
eckig, statisch foknssiert 

Ua = 10 kV 

WF 


1) Anch mit kurz nachleuchtendem Schirm (mit dem ZoMtz N) lieferb&r. 
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Lfd. 

Nr. 


25 


KatodenstrahlrShren, Liste A, B 


Typ 

frtlhere 

Bezeichnoog 

Verwendungshlnwelae 

Kennwerte 

Her- 

steller 

B43 M 1 

F9 M2 

S 10 S 1 

S 11 S !•* 

2745 a 
fthnl. E 1 T 

Bildrohre 43 cm, All- 
Strom, rechteckig 
Rieselikonoskop 
Schaltrohre, dekadische Za 
fiir Empfftngerrohren, Funi 
SchaltrShre mit 11 nach a 
trallaboratorium fur Empfa 

Ua = 14 kV; mit lonenfalle 

Kennwerte siehe Seite 78 

hlrohre. Daten auf Anforderung vom Zentrallaboratorium 
iwerk Erfurt 

□Sen gefiihrten Anoden. Daten auf Anforderung vom Zen- 
ligerruhren, Funkwork Erfurt 

WF 

WF 

E 

E 


Liste B 

Zu Ncuentwicklungen Torlaufig noch zugclassen 


Lfd. 

Nr. 

1 Typ 

1 

frflhere 

Bezelchnung 

V erwendungahlnwelie 

Kennwerte 

Her- 

Bteller 

wird eraetzt 
durch 

1 

B 10 S 2 

OR 1/100/2/6 

Oszillografenrbhre mit 
Nachbeschleunigung 

Ua = 2kV; UaN = 6kV; AE^ = 0,09 mm/V: 
AEqi = 0,11 mm/V 

E 

— 

2 

B 10 S 3 

ORP 1/100/2 

Oszillografenrbhre 

= B 10 S 1, aber mit Planschirm 

E 

B 10 S 1 

A 

B 10 S 22 

OR 2/100/2/6 

Zweistrahl-Oszillografen- 
rbhre m. Nachbeschleunig. 

Ua = 2kV; UaN = 6kV; AE^ = 0,13 mm/V: 
AEm = 0,15 mm/V 

E 


4 

B 13 S 1 

2066 

Oszillografenrbhre 

Ua = 20 kV ; Schreibgeechwindigkeit = 

20000 km/s; AE* = 0,05 mm/V; AEm = 
0,045 mm/V 

WF 

B 8 S 1 

5 

B 16 6 2 

OR 2/160/2/6 

Oszillografenrbhre mit 
Nachbeschleunigung 

Ua = 2 kV; UaN = 6 kV 

E 

— 

b 

B 16 S 22 


Zweistrahl-OBzillografen- 
rbhre m, Nachbeschleunig. 

U» = 2 kV; 0.N = 6 kV; 

AEj .n 0,2 mm/Vj AEm = 0,21 mm/V 

E 

— 

7 

B30 M 1 

2963 

Biidrbhre 30 cm, 
Wechselstrom, rund 

Ua = 10 kV; mit lonenfalle 

WF 

B43 M 1 

8 

B30 M2 


Biidrbhre 30 cm, 

AUstrom, rand 

Ua = 10 kV ; mit lodenfalle 

WF 

B43 M 1 
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Katodenstrahlrohren, Liste C 


Liste C 


Nur nooh zur Nachbestuckung Zu Npucntwlcklungen nicht mehr zugelasseu 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

frtihere 

Bezeichnung 

V er wcndungshinweise 

Kennwerte 

Her- 

steiler 

wird ersetzt 
durch 

1 

B 13 S 31) 

2068 b 

Uszillografenrohre 

Ua = 2 . . . 4 kV; AEjj = 0,35 mm/V; 

AEjn = 0,35 mm/V 

WF 

B 13 S 4 

2 

B 23 M 1 

23 LK 1 b 

1 

Bildrohre 23 cm, rund 

Ua = 8 kV 

WF 

(B 43 M 1) 

3 

F 9 M 1 

2745 

Superikonoekop 

Kennwerte siehe Seite 78 

WF 

F 9 M2 


') Auch mit kurz nachleuchtendem Schirm (mit dem Zusatr N) lieferbar. 
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3. Senderohren 

nach Hohe der AaodenverlAstleistung geordnet. In der neuen Typenbezeichnung (3 Buchstaben und eine meist dreiziffrige Zahl) 
|edeuten die crsten beiden Buchstaben: GR = Gleicbrichterrohre der dritte Buchstabe bedeutet: L = luftgekuhlt 
* SR = Senderohre S = strahlungsgekuhlt 

VR = Verst&rkerrohre W = wassergekiihlt. 

Die erste Zilfer der folgcnden Zahl gibt die Zahl der Elektroden an: 3 = Triode, 4 = Tetrode (44 = Doppeltctrodc), 6 = Pentode. 

Die zweite und dritte Ziffer sind Typennummern. 

In der Spalte Kiihlung bedeutet: L = luftgektihlt, S = strahlungsgekuhlt, W = wassergekiihlt. 

In der Spalte Katode bedeutet: 0 = Oxydkatode, Th = thorierte Wolframkatode, W == Wolframdraht. 

Liste A 

Zu Neuentwlcklungcn Torzugswelse zu yerwenden 


a) Sendetrioden 


^fd. 1 

Typ 

frOhere 

Bezeichnung 

Anodenverlust* 

leistung 

Qa max 

QrenzwcUe 

^mln 

m 

EQhlung 

Katode 

Hersteller 

Bemerkungea 

1 

SRS 326 


0,25 

ca. 2,5 

S 

Th 

E 

ahnl. SRS 304 

2 

SRS 360* 


0,25 

ca. 2,5 

S 

Th 

WF 


3 

SRS 310 


0,5 

ca. 6 

S 

Th 

E 

ahnl. RS 629 

4 

SRS 302 

SRS 02B 


ca. 6 

S 

Th 

E 


5 

SRL 351 

2730 

2 

ca. 1 

L 

Th 

WF 


6 

SRL 352 

2958 

2,5 

ca. 1,5 

L 

Th 

WF 


7 

SRL 314 


6 

ca. 12 

L 

Th 

E 

ahnl. SRL 305 




12 

ca. 12 

W 

Th 

E 


8 

SRL 353 

2780 

10 

ca. 1,5 

L 

Th 

WF 
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I 


Sender6liren, Liste A 


Lfd. 
Nr. j 

Typ 

frdhere 

Bezeichnuns 

Anodenverlost' 

leistung 

Qam« W) 

Orenzwelle 

^min 

m 

Kflhliing 

Eatode 

Hers teller 

Bemerkungen 

9 

SRW 353 

2780 

15 

ca. 1.5 

w 

Th 

WF 


10 

SRL 354 

2826 

10 

ca. 1,5 

L 

Th 

WF 


11 

SRW 317 


12 

ca. 100 

W 

W 

E 

&hnl. RS 255 

12 

SRL 355* 


25 

ca. 5 

L 

Th 

WF 


13 

SRW 355* 

2977 

60 

ca. 5 

W 

Th 

WF 


14 

SRW 312 


25 

ca. 15 

W 

Th 

E 


15 

SRW 356 


25 

ca. 30 

W 

Th 

WF 


16 

SRW 357 


100 

ca. 100 

W 

Th 

WF 

&hnl. RS 568 


17 

SRS 451 

18 

SRS 401 

19 

SRL 402 

20 

SRW 402 

21 

SRL 452 

22 

SRW 452 


2815 


2825 


0,25 

0,5 

2,5 

2.5 

2.6 

3 


b) Sendetetroden 


ca. 2 

S 

ca. 2 

S 

ca. 3 

L 

ca. 3 

W 

ca. 2,5 

L 

ca. 2,5 

W 


Th 

Th 

Th 

Th 

Th 

Th 


WF 

E 

E 

E 

WP 

WP 


&hal. RS 681 
fthnl. RS 782 


Sendftdoppeltetroden 


23 

SRS 4451 


2 X 0,02 

ca. 0,6 

S 

0 

WF 

24 

SRS 4452* 

! 

2 X 0,01 

ca. 0,5 

1 

1 

s 

0 

WF 


&hn]. QQE06/40, 
RS 1009 U.5894 

&hnl. QQE 03/20 
and 0252 
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Senderohren, Liate A 




ahnl. RV 271 B 
ahnl. RV 216 A 
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Senderohren, Liste B, C 

Liste B 

Zu Neuentwlcklungen rorlanflg noch zugelassen 

• 

1 

Lfd. 1 

fll 

Typ 

frtiliere 

Bezeichnung 

AnodenverluBt- 
leistung 
Q.a,« (kW) 

Grenzwelle 

^min 

m 

KOhluog 

Katode 

Hers teller 

wird ersetzt 
durch 

) 






a) Sendetrioden 





1 

SRS 304 

TRS 04 

0,15 

ca. 2,5 

S 

W 

E 

SRL 326 


2 

SRS 309 

SRS 09 

0,5 

ca. 6 

s 

Th 

£ 

SRS 310 


3 

SRL 306 

SRL 05 

6 

ca. 20 

L 

Th 

E 

SRL 314 





12 

ca. 20 

w 

Th 

E 

SRL 314 


4 

SRW319 

fthnl. RS 261 

C‘ 

12 

ca. 100 

W 

W 

E 






b) Im 

puls verst ftrkerrdhren 





6 1 

SRS 454 

1 6D21 

1 Impulsleistung 

: ca. 250 kW | 

s 1 

0 

1 WF 

t 

• 















Liste C 







Nur noch zur Nachbestiickung 



Zn Neuentwicklnngen nlcht mehr zugelassen 






a) Sendetrioden 





I 

SRS 308 

&hnl. RS282 

0,1 i 

ca. 5 

S 

W 

E 

SRS 326 


2 

SRS 358 K 

TS 41 K 

0,15 

ca. 5 

S 

Th 

WF 

SRS 326 


3 

SRS 301 

SRS 01 

0,45 

ca. 6 

s 

W 

E 

SRS 310 


4 

SRS 307 

ahnl. RS 207 

1 

ca. 6 

s 

W 

E 

SRS 302 


5 

SRS 306 

SRS 06 A 

1.2 

ca. 100 

s 

W 

E 

SRS 302 





b) Verst&rkerrdhren 





6 1 

VRS 320 

1 RV 271 B 

1 <1.1 1 

_ 1 

O 1 









1 

° 1 

0 1 

E 1 

VRS 328 


40 
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4. Mikrowellenrohren (Hochstfrequenzrohren) 

(friiher Dezimeter- und Zentimeterrohren) 


Liste A 

Zu Neu<*ntwleklungeii vorzugswelse za rerwenden 
a) Trioden 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

Anodcnverlust- 

leistung 

Nutzleistung 

1 Steilheit 

Qrenzwelle 

Her- 




Qa max 

N-(W) 

Del A 
(cm) 

S(mA/V) 

X 

(cm) 

atelier 

1 

DC 561* 

Bleistiftrohre; = EC 561, 
aber Uj = 2,4 V; I, = 0,65 A 

3,6 

^0,1 

17,9 

5,4 

17,9 

WF 

2 

EC 560* 

Verst&rker-Scheibentriode, 

5 




10 

WF 



Ahnlich 2 C 40 




5 

3 

E C561* 

BleiBtiftrohre = DC 561, 
aber Uf = 6,3 V; I| = 0,17 A; 

3,6 

^0,1 

17,9 

5.4 

17,9 

WF 

9 


Ahnlich CK 5794 







4 

LD 12** 

Sende- und Verstarker-Metall- 
keramiktriode 

80 

5 

9 

8. ..12 

11 

WF 

5 

LDll** 

Sende-Metallkeramiktriode 

80 1 

All/Ml 

13,1 \ 

38 / 

8. ..12 

11 

WF 

6 

LD 9** 

Sende- tind Verst&rker-Metall- 
keramiktriode 

300 1 

15 

40 

9,2 \ 

17,5 / 

15... 24 

8 

WF 

7 

LD 7** 

Sende- and Verst&rker-Metall- 

( 

N A = 

\ 






keramiktriode fiir Impulsbetrieb 

350 1 

11 kW 

9,2 i 

18. ..28 

9 

WF 




1 

20 kW 

20 j 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


Mikrowenenr6hren (Hdchstfreqaenzrdhren), Liste A 

b) Magnetrons 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Art 

Nutslelstimg 

N~(W) 

Impulsieistimg 
N_A- OtW) 

Wellenmoge X 
(cm) 

Herateller 

8 

2 J26* 

Impttlsmagnetron 


> 160 

10 

WF 

9 

730** 

Impolsmagnetron . 


> 20 

3.2 

WF 

10 

MD 1* 

Dauerstrichmsgnetron 

> 160 


12.6 

WF 

11 

MI 1* 

Impolsmagnetron (&lml. LMS 1000) 


> 600 

1 . 

WF 


c) Klystrons 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Alt 

Nutzlelfltung 

(mW) 

Wellenl&nge X 
(cm) 

Herateller 

12 

2 K 22** 

Reflezklystron 

40... 70 

6,1 ...7.1 

WF 

13 

2 K 29** 

Reflezklystron 

40... 100 

7.66... 8.83 

WF 

14 

2 K 56** 

Reflezklystron 

40... 90 

6.72... 7.82 

WF 

15 

707 B** 

Reflezklystron mit ftuBerem Kreis 

> 160 bei A = 16 cm 

8 ...26 

WF 

16 

723 A/B 

Reflezklystron 

10 

3.14... 3.44 

WF 

17 

726 B 

Reflezklystron 

60 

9.45... 10.4 

WF 

18 

KL 2** 

Zweikammer-Leisiangsklystron 

10000 

iO.8 ...12.2 

1 s 

19 

KR 2** 

Leistungsreflezklystron 

1200 

10,6 ...12.2 

E 

20 

KR 8* 

Leistongsreflezklystron 

1000 

6.2 ...8 

E 

21 

KR 10** 

Leistungsreflezklystron 

1200 

8.76... 10, 6 

E 

22 

KR 11** 

Leistungsreflezklystron 

1300 

7.5 ...9,76 

E 
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5. Gasgefullte Rohren 


I. 


Rohren mit Gliihkatode 


In der Typenbezeicbnung bedeuten; 

der erste Buchstabe G = ungesteuerte Gleicbrichter, S = gittergesteuerte Rdhren (Thyratrons, Stromtore). 

Die darauf folgende erste Zahl gibt die maximale Sperrspannung in kV, die anschlicDende zweite Zahl den maximalen Scheitel- 
wert des Anodenstromes in Ampere an. Ein d dahinter kennzeichnet direkte Heizung, ein i indirckte Heizung. 

Hinter dieser Typenbezeicbnung folgt manchmal noch eine romische Zahl, die die Art der Gasfiillung angibt. Es bedeuten- 
I = Argon, II = Helium, III = Wasserstoff, IV = Krypton, V = Xenon, VI = Neon. Fehlt die romische Zahl, so hat die 
Rohre Quecksilberdampffhllung. 


Listo A 

Zu Neuentwlcklungen vorzugsweise zu verwenden 


4 

5 

6 

7 

8 


Typ 

Heizung 

Sperrspannung 

(Scheitelwert) 

kV 

Anodenspitzenstrom 

(Scheitelwert) 

A 

Anodengleichstrom 

(Mittelwert), 

A 

Hente 


a) Gleicbrichter 

mit Quecksilberdampf, ungesteuert 



G 7,6/ 0,6 d 

2,6 V, 

6 A 

7,6 

0,6 

0,2 

WF 

G 10 / 4 d 

6V; 

7 A 

10 

4 

1,4 

WF 

G 20 / 5 d 

6V; 

19 A 

20 

5 

2 

WF 



b) Thyratrons mit Quecksilberdampf 



S 5 / 1 i 

4 V; 

3,8 A 

5 

1 

0,35 

WF 

S 5/6i 

5 V; 

7 A 

5 

6 

2 

WF 

8 5 / 20 i 

5 V; 

15 A ’v 

5 

20 

6 

WF 

S 15 / 5 d 

6V; 

10 A 

16 

5 

2 

WF 

8 16/40i 

5V; 

20 A 

15 

40 

12,5 

WF 
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Qasgeftillte Rdhren I, Liste A, B 


Lfd. 

St. 

Tjrp 

Heizung 1 

Sp«»rnipRniiang 

(Scheitelwert) 

Anodenspitzenstrom 
(Scheitelwert) I 

Anodengleichatrom 

(Mittelwert) 

Herateller 

.. J 


1 

kV 

A 

A 

•o , 


c) Edelgas-Thyratrons 



S 1 / 6 i IV 

5 V; 7 A 

1 

6 

2 

WF 

10 

S 1 / 20 i IV 

6 V; 15 A 

1 

20 

7 

WF 

11 

S 1 / 60 i IV 

5 V; 20 A 

1 

60 

16 

WF 

12 

S 1,5 / 80 d V 

2,5 V; 21 A 

1,5 

80 

6,4 

WF 



d) Kippschwingrohren 

- 


13 

1 S 1 / 0,2 i I^ E 1 

1 6,3 V; 1,4 A 

1 1 ■ 

1 0,2 

1 0,07 1 

WF 



e) Doppelgitterthyratrons 



14 

S 1,3/0, 6 i V 
(= 2D21 = PL 21) 

6,3 V; 0,6 A 

i 

1 

I 0,5 

0,1 1 

WF 

• 


• 

Liste B 






Zu Neaentwicklungen Torlautig noch zugelassen 


> 

Lfd. 

Nr. 

Typ 

HelzuDg 1 

Sperrspannung 
(Scheitelwert) 1 

Anodenapitzenatrom 

(Scheitelwert) 

Anodengleichatrom 

(Mitleiii^) 




kV 1 

A 

A 




a) Ti^yratronB mit Quecksilberdampf 



1 

! S 7,5 / 0,C d 

1 2,5 V; 5 A 

1 7,5 1 

0,6 1 

0,2 1 

WF 



b) Kippschwingrohren 



2 1 

S 1 / 0,2 i II A 1 

4 V; 2,2 A 

1 1 

1 0,2 1 

1 0,07 1 

WF 


45 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 







Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


GasgefttUte Rdhien I, Liste C 


ListeC 


Nor noch zur Nachbeztiicknsg 


Zu Neuentwlcklangen nleht mehr zogelassen 






Anoden* 

1 Anoden- 



Lfd. 

Nr. 

Typ 

'Heiznng 

Apempannons 

(Scheitelwert) 

spiizeoB^miD 

(Scheitelwert) 

1 ({leichstrom 
(Mlttelwert) 

Henteller 

wlrd erwist 
duroh 




kV 

A 

A 




1 I S 0,35/0, 6 d 


a) Thyratrons mit Qaecksilberdampf 
2V; 3,6 A I 0,35 I 0,6 I 0,2 


WP Sl,3/0,5iV 


b) Wasseratoffthyratronfl 


2 

S 0,8/1 i III 

4 V; 5 A 

0,8 

2 

0,7 

WP 

3 

S l/0,2im 

6,3 V; 2,2 A 

1 

0,2 

0,07 

WF 
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Gasgefiillte Bdhren II, Liste A 

n. Rohren mit fliissiger Katode 

In der Typenbezeichnnng bedeuten in der ersten Buchetabengruppe : B = fiir Batterieladung, D = fiir Drehstrom, E = fiir 
Elektrokarren, G = mit Gittersteuerung, K = kurzarmig, L = langarmig, W = fiir Wechaelstrom, 

In der Zahl, die auf die erste Buchstabengruppe folgt, gibt die erste Ziffer die Zahl der Hauptanoden an. Die folgenden Ziffern 
und Kleinbuchfitaben aind Typennummern. Ein F am Scblufi kennzeichnet eine Feder-Ziindanode. 

Liste A 

Zu ?iv‘u«uinick!ungen TorzugswelBe in yerwenden 


a) Quecksilberdampfgleichrichter, ungesteuert, in Glaskolben 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Hauptanoden 

ZaUder 

Erregeranoden 

ZOndanouen 

Oleichspannung 

VI) 

Oleicbetrom 

A 

Hersteller 

Bemerkungen 

1 

BWKE 24a F 

2 


1 

130 

26 

T 


2 

DL 32 F 

3 

, 2 

1 

—276 

25 

T 







—500 

20 



3 

DL 37a F 

3 

2 

1 

—275 

40 

T 



1 




—276 

60 


“) 






—500 

30 



4 

DL 37b F 

3 

2 

1 

220 

70 

. T 

>) 

5 

BDK 34a F 

3 


1 

80... 110 

30 

T 


6 

DK 34a F 

3 

2 

1 

80... 110 

30 

T 


7 

BDK 36 F 

3 


1 

80... 110 

40 

T 


8 

DK 36 F 

3 

2 

1 

80... 110 

40 

T 



1) Tflr niedzlgere Oleiebapaimuni^ warden Daten von der Hentellerfirma anf Anfrage bekannt8egel)en. — *) Ml( Lnftklihlang. 
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Gasgef&llte Rdhren II, Liste A 


Lfd. 

Nr. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 


Typ 


DL 301 F 

DL 302a F 
DL 303a F 
DL 602a F 

DE 603b F 

DL 604e F 

DL 605d F 

DK 606c F 

DK 607b F 
DL 607a F 

DL 608c F 


Hauptanoden 


3 

3 

6 


Zahl der 
Erregeranoden 


*) Fflr nledrlgere Olelchapannungen werd.'-. T)aten vnn dar 


Zttndanoden 


Gleichapannung 

VI) 


Oleichatrom 

A 


—275 

—275 

—500 

—500 

—275 

—500 

—275 

—500 

— 160 
—275 
—500 

— 160 
—275 
—550 

— 160 
—275 
—550 

— 160 
—275 
—550 

160 

275 

—275 

—660 

560 

—660 

—560 


60 

100 

40 

76 

150 

100 

200 

160 

170 

160 

100 

250 

200 

150 

300 

260 

200 

350 

300 

250 

400 

360 

450 

400 

360 

500 

500 


Bersteller 


T 

T 


Bemerkungec 


Heratellerflnr.a auf Anfrago bekanntgegeben. — ») Mlt LuftkOhlung. 


*) 

») 

») 

») 

») 

’) 

>) 

») 

*) I Bahn- 

f betrieb 

»)J 
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I 


GasgefiiUte Bdhren II, Liste A 

b) Qpeckailberdampfgleichrichter mit Gittersteuerung, in Glaskolben 


Ifd. 

Nr. 

Typ 

! 

Hauptanoden 

Zahl der 

Erregeranoden 

ZOndanoden 

Gleichspannung 

V«) 

Gleichstrom 

A 

Hers teller 

Bemerkungen 

20 

DLG32aF 

3 

2 

1 

275 

25 

T 


• 

DLG37b F 

3 

2 

1 

275 

220 

30 

40 

T 

•) 

22 

DLQ301 F 

3 

2 

I 

275 

60 

T 

*) 

23 

DLG302aF 

3 

2 

1 

275 

100 

T 

•) 

24 

DLG303a F 

3 

2 

1 

275 

150 

T 


25 

DLG602a F 

6 

2 

1 

275 

100 

T 


26 

DLG603b F 

6 

2 

1 

275 

150 

T 


27 

DL G 604c F 

6 

2 

1 

275 

1 

200 

T 

») 

28 

DLG605d F 

6 

2 

1 

275 

250 

T 


29 

DLG606b F 

6 

' 2 

1 

550 

250 

T 


30 

DLG607a F 

6 

2 

1 

550 

350 

T 


• 31 

DLG608a F 

6 

2 

1 

550 

450 

T 




Gdltig for Spannongsherabeetzung am maximal 20% der Nenngleichspannimg; 
hel grOQcrcr Spannungsherabaetzung 1st der Gleichstrom proportional zu verringem. 



c) Quec 

^kBilberdampfgieichriobter mit Gittersteuerung, pumpenlos, in 

Eisenkolben 

Lfd. 

Nr. 

Typ 

Zahl 

der Anoden 

KQhlung 4) 

Nenn- 

gleichspannung 

V2) 

Nenngleichstrom 

A 

max. eff. 
Anodenstrom 

A 

■ 

Hersteller 


32 

E 605 

6 

L 

800 

500 

200 

T 


33 

E 606 

6 

L 

800 

1000 

290 

T 



») Ftlr hOhere OleicliapannuMen bei herabgetfetztcm Strom werden Daten von der Heratellarfirma aut' Anirage bekanntgogcben. 
*) Mit LuftkOhlung. — <) L - Luftkflhlung, W WawerkOhlung. 
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Gasgefiillte Rdhren II, Liate A 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Zahl 

der Anoden 

£(lhlung4) 

Nenn- 

gleichapannung 

V2) 

1 

Ncnngleichstrom 

A 

max. eff. 
Anodenstrom 

A 

Hersteller 


34 

E607 

6 

L 

800 

1600 

435 

T 


36 

E 101 

1 

W 

800 

506«) 

900 

i T 


36 

E 102* 

1 

W 

800 

860®) 

1450 

T 



d) Einanodige Quecksilberdampf-Ignitrone, ohne Erregeranoden 
In der Typenbezeichnnng bedeuten G = Glaskolben, E = Eisenkolben, I = Ignitron 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

gflMnngi) 

Kolben 

effektive 

Anodenspaanung 

V 

Qleichstrom 

Mittelwert 

A 

Spitzenstrom 

A 

Hersteller 

37 

G107 I 

ohne 

Glas 

220/380 

8 

370 

T 

38 

G 1081 

chne 

Glaa 

220/380 

16 

620 

T 



L 

Glas 

220/380 

30 

1000 

T 

39 

E 1091 

W 

Risen 

220/380 

75 

2000 

T 

40 

E 110 I 

W 

Eisen 

220/380 

100 

2500 

'1 

41 

E 111 I 

w 

Risen 

220/380 

300 

6600 

l’ 


*) Fflr Where Olelchapannungen bel herabgesetrtexn Strom werden Daten 
«) L= LoftWhlang, W = Waegerktlhluiig. — 6) Glelchatrommlttelwert. 


von dcr HerstcUerfirma auf Anfrage bekanntpegeben. 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 







Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


Gaageffillte Rdhren II, Liste B 


Liste B 


Zu Neaentwlcklungeii vorlaufig; noch zugelassen 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

Hauptanoden 

Zahl der 

i Erregeranoden 

1 Zilndanoden 

1 Gleichspannung 

1 V 

Gleichstrom 

A 

Hersteller 

Eemerkungen 



a) Queckailberdampfgleichrichter, 

ungesteuert, in Glaskolben 


• 1 

WKT21b F 

2 

2 

1 

1301) 

10 

T 







275 

7 



2 

WL 25a F 

2 

2 

1 

2751) 

25 

T 


3 

DL 67 F 

6 

2 

1 

2751) 

40 

T 







275 I) 

60 



4 

DK 603c F 

6 

2 

1 

lOOi) 

300 

T 

^) 

5 

DK 604d F 

6 

2 

1 

lOQi) 

350 

T 


6 

DK 605 e F 

6 

2 

1 

100 1) 

400 

T 


7 

DW 606b F 

6 

2 

1 

—550 

300 

T 


8 

DK 608a F 

6 

2 

1 

I 6 OI) 

500 

T 


• 

b) Queckailberdampfgleichrichter mit Qittersteuerung, im Glaskolben 


9 

WKG2ic F 

o 

2 

1 

130*) 

10 

T 


10 

WLG 25a F 

2 

2 

1 

275») 

30 

T 


11 

WLG 10.5a F 

2 

2 

1 

250*) 

300 

T 

Nur f. Schweiflzwecke 

12 

DLG 67a F 

6 

2 

1 

275*) 

40 ■ 

T 







275*) 

60 



13 

DKG 606c F 

6 

2 

1 

275*) 

300 

T 


14 

DKG 607b F 

6 

2 

1 

275*) 

400 

T 



Erklarung der Typenberelchnung siehe Liste A, 8.47. — GfUtig ftir Spannungsherabsetzung urn max. 20% der Nenngleichspannting; bel grfiOerer 
Spannungsherabsetzung 1st der Qlelchstrom proportional zu verrinigm. , * , k i * u •»% uxu m i. u . 

Filr niedrigere Olcichspannungen werden Daten von der Herstellerfirma auf Anfrage bekanntgegeben. — 2) FOr hOhere Qleichspannungen bei 

herabgesetztem Strom werden Daten von der Herstellerfirma auf Anfrage bekanntgegeben. — 3) .Mit Luflktthlung. 
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Gasgefiillte Rdhren III, Lute A 


111. Rohren mit kalter Katode 


Liste A 


Zu Nouentricklungcn vorzugswcise zu vcrwenden 
a) Spannungsr.cabilisatorrohren ( Glattungsrohren) 
a) hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen „WF“, Berlin-Oberschoneweide 


Lfd. 

Kr. 

1 

Typ 

frtlhere 

Bezeicbnung 

Zabl der 
Glimm* 
strecken 

Hilfs- 
anode ? 

Brenn- 

spannung 

V 

maxlmaler 

Querstrom 

tt>A 

minioaaler 

Querstrom 

mA 

Berner kungen 

1 

StR 70 / 6 

STV 70 / 6 

1 1 

1 

1 

70 

1 ! 

6 

2 

1 

2 

StR 100 / 40 Z 

STV 100 / 40 Z 

1 

ja 

100 

40 

10 


3 

StR 85 / 10 

STV 85 / 10 

1 


85 

10 

1 

hochkonstant, ahnl. 









85 A2 = OG3 

4 

StR 90 / 40 


1 


90 

40 

1 

&hnl. 90 C 1 OB 3 

s i 

StR iOS / 30* 


1 


108 

30 

6 

ahnl. 108 C 1 = OB 2 

6 1 

StR 150 / 30* 


1 


150 

30 

i 

5 

ahnl. 150 C 2 = OA 2 


j9) hergestellt von der Deutschen Glimmlampen- Gesellschaft Pressler, Leipzig 


Lfd. ■ 
Nr. , 

Typ 

frdhere 

1 Bezeicbnung 

Zahl der 
Qllmm- 
strecken 

Hilis- 
anode ? 

mittlere Brenn- 
spannung 

V 

maxlmaler 

Querstrom 

mA 

minimaler 

Querstrom 

mA 

Socket 

7 

OR 27-5 

GR 80 /F 

1 


80 

6 

0,1 

Ed 14 

8 

GR 22-4 

GR 100 / DM 

1 

ja 

100 

60 

5 

Eu, Sw, 5, 8 

9 

GR 25-4 

GR 100 / Z 

1 


90 

16 

3 

5 

10 

GR 27 - 1 

GR 140 / F 

1 


145 

1 

0,1 

Ed 14, Min 

11 

GR 24-2 

GR 145 / DP 

1 

ja 

150 

60 

10 

St 

12 

GR 22 - 1 

GR 160 / DM 

1 

ja 

150 

60 

10 

En, Sw, 8 
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OasgefttUte Kohren III, Liste A 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

frdhere 

Bezcichnung 

Zahl der 
Glimmatrecken 

mittlere 1 

Brennspannung j 

V 1 

maximaler 

Querstrom 

mA 

mlnimaler 

Querstromm 

A 

Sockel 


GRS 27 - 640 

GRS 300 



300 






GKS 27 -650 

GRS 375 



375 





15 

GRS 27-660 

GRS 450 



450 

1 




16 

GRS 27 - 651 

GRS 525 



525 





17 

GRS 27 - 604 

GRS 600 


. 4 ... 6 

600 

' 

- 1 

0,6 

PG 

18 

GRS 27 - 614 

GRS 675 


1 

675 





19 

GRS 27 - 605 

GRS 750 



750 





20 

j GRS 27 -615 

GRS 825 



825 





21 

GRS 27 - 606 

GRS 900 



900 

J 





In der Spalte Sockel bedeuten : Ed 14 = Ediaonsockel, Eu — Europasockel, St = Stahlr6hreixsockel, Sw = Swansockel, 5 = AuBen- 
^ kontokteockel mit 5 Lamellen, 8 = AuBenkontaktsockel mit 8 Lameiien, PG rrcBstoffgehftuse 60x40x50 mm 


b) Kaltkatodenthyratrons 

hergestellt im VEH VVerk fur Fernmeldewesen „WF“, Berlin- Oberschoneweide 


Lfd. ! 
Nr. j 

1 

1 


Hilfsanodc | 



Anode 


Typ 

ZOndspannung 

V 

Brennapannung 

V 

ZOndspannung 

V 

Brennspannung I 
V 

maximaler Strom I 
mA 1 

maximaler Spitzenstrom 
mA 

22 

Z 5823 

80 

1 62 

290 

1 

62 

25 

100 
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GasgcfUUte Koliren in, Liste B 


ListeB 

Zu Neuent'idcklungen vorlauflg noch ragela&sen 


a) Spannungsstabilisatorrdhren ( Glfittungsrohren ) 
a) hergestellt im VEB Work fiir Fernmeldewesen ,,WF“, Berlin- Oberschoneweide 


Lfd. 

Nr. 

Typ 

frtlhere 1 

Bezeichnun«; j 

Zabl der 
OUmmstrecken 

Hilfsanode ? 

mittlero 

Brennspaimuiig 

V 

maximaler 

Querstrom 

mA 

minim aler 
Querstrom 

mA 

Be- 

merkuiigeo 

1 

StR 150 / 20 

STV 160 / 20 

2 


150 

20 

6 


2 

StR 160 / 40 2 

STV 150 / 40 Z 

2 

ja 

150 

40 

10 


3 

StR 280 / 40 

STV 280 / 40 

4 


280 

40 

10 


4 

StR 280 / 80 

STV 280 / 80 

4 


280 

80 

10 

1 


P) hergestellt von der Deutachen Glimmlampen- Gesellschaft Preasler, Leipzig 




Lfd. 

Nr- 

Typ 

firilhere 

Bezeichmmg 

1 

Zahl der 
OUmmstrecken 

Hilfsauude? 

mlttiere 

Brennspannung 

V 




5 

GR 20 - 4 

GK 100 / DA 

1 

ja 

100 

60 

1 

j 10 

Eu, St, S 

6 

GR 25 - 4 

GR 100 / DZ 

1 

ja 

90 

15 

3 

Eu, 5 

7 

GR 20 - 1 

GR 160 / DA 

1 

ja 

150 

60 

10 

Eu, 8 
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Gasgefollte Rohren IH, Liste C 

Liste C 

Nor noeh mr SaehbfstiifkuB* Zn Nenentwlcklnngen nicht ni«hr lagelassen 


a) Spannungsstabilisatorrohren ( Glattungsrohren) 
a) hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen „WF“, Berlin- Oberschoneweide 


Lfd. 

>r. 

Typ 

frtlhere 

Bezeichnung 

Zahl der 
Glimmstrecken 

Hi’isanode ? 

mittlere 

Brennspaimung 

A 

maximaler 

Querstrom 

mA 

minimaler 

Quentrom 

mA 

wird ersetzt 
dofch 

I 

StR 280 / 40 Z 

STV 280 / 40 Z 

4 

ja 

280 

40 

10 

StR 280 / 40 

.> 

StR 280 / 80 Z 

STV 280 / 80 Z 

4 

ja 

o 

00 

80 

10 

StR 280 / 80 


hergcstellt von der Deutsd.en Glimmlampen- Geseilschaft Prcssler, Leipzig 


Lfd. 

Xr. 

Typ 

frOhere 

Bezeichnung 

Zahl der ! 
Glimmstrecken j 

1 

Hilfsanode ? 

mittlere 

Brennspannvmg 

V 

maximaler 

Querstrom 

mA 

minimaler 

Querstrom 

mA 

Socket 


GR 26 - 1 

GR 150 / DK 

1 1 

1 

ja 

160 

15 

3 

Sw, Min 

4 j 

GK 25 - 1 

GR 150 / DZ 


ja 

150 

15 

3 

Eu, 6 
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6. Rontgenrohren und Gliihkatodenventile 

!• Rontgenrohren 

hergestellt im VEB Phonix, Rontgenrohrenwerk Rudolstadt, Thuringen 

Liste A 

Zu Neuentwicklungen Torzagsweise zu verwendeu 


Typ 

Leiatung 

Zeit 

optlach wlrksame Brennflache, 
OrOOe Im Mittelstrahl 

Heizung 


kW 

8 

mmxmm 

A ca. 1 V ca. 


a) Diagnostik-Rontgenrdhren in Ol 

a) Drehanoden- Rontgenrohren mit Einfokus bia 100 kV fiir olisoUerte Vollachutzhauben 


1 

P 16 6 

16 «) 

0,1 

1,2 X 1,2 

4,7 

2 

P20 6 

20 «) 

0.1 

1,2 X 1,2 

8,5 

3 

P30 6 

30®) 

0.1 

1,2 X 1,2 

8,5 

4 

P40 6 

40®) 

' 0,1 

2,0 X 2,0 

9 

5 

P50 6 

50®) 

0,1 

2,0 X 2,0 

9 


Drehanoden-Rontgenrohren mit Doppelfokus bis 100 kV fiir olisoUerte VoUschutzhauben 


6 

PDo 20 / 40 0 

20/40®) 

0,1/ 0,1 

1,2 X 1,2 

2,0 X 2,0 

8,5 

9 

7 

PDo 30 / 50 6 

30/60®) 

0,1/ 0,1 

1,2 X 1,2 

2,0 X 2,0 

8,5 

9 


*) an C'Ventil-Brdntgeiiapparaten. 
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11 

10 

10 

13 

13 


10 

13 

10 

13 
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Rontgenrdhren und Gliihkatodenventile I, Liste A 


Lfd. Nr. 

Typ 

LeUtung I 

Zcit 

optisch wirksame Brennfl&che, 
Ur&fie im MittelstralU 

Hoiznng 



kW 1 

s 

mmxmm 

A ca. i 

V ca. 


y) Hartstrahl-Drehanoden-Rdntgenrohren i 

nit Doppelfokus bis 125 kV fiir olisolierte VoUachutzhauben 


A 8 

PHDo 20 / 40 5 

20/40«) 

0,1/ 0,1 

1,2 X 1,2 

8,5 

10 


2.0 X 2,0 

9 

13 

9 

PHDo 30 / 50 6 

30/60*) 

0,1/ 0,1 

1,2 X 1,2 

8,5 

10 


2,0 X 2,0 

9 

13 

10 

PHDo 2 / 20 6 

2/20*) 

0,1/ 0,1 

0,3 X 0,3 

6 

6 


1,2 X 1,2 

8,5 

10 

11 

PHDo 2 / 30 6 

2/30*) 

0,1/ 0,1 

0,3 X 0,3 

1.2 X 1,2 

5 

8,5 

6 

10 

12 

PHDo 2 / 40 6 

2/40*) 

0,1/ 0,1 

0,3 X 0,3 

2,0 X 2,0 

5 

9 

6 

13 

13 

PHDo 2 / 60 tt 

2/50*) 

0,1/ 0,1 

0,3 X 0,3 

2,0 X 2,0 

5 

9 

0 

18 

•h 

b) Diagnostik-F 
1 ERG 25 6 K 

tfiptgenrohrcn mit 

1 75 kVBx25 mAi) 

Festanodo fiir 

8 

olisolierte Eintank-Rontgengerate 

1 2,3 X 2,3 1 4,4 ; 

5,3 

15 

1 ERG80<JK 

I ookVaXOOmA^) 

0,3 

1 3,0 X 3,0 

1 4,6 

6 


c) Diagnostil 

t-Rontgenrohren mit Festanode fur oiit.ulicrt'’ Vollschutzhaubcn 




1 

3,3 X 3,3 

4,7 

8,2 

10 

1 ERG 130 6 K 

1 6 ) 

4,3 

7,6 


1 ERG Do 45/130 6 K 

1 2 u. O^) 

1 

1,8 X 1,8 

17 

3,3 X 3,3 

4,7 

8,2 

18 

1 EKGDo4b/220 6K 

j 2 u. 10 <) 

1 

1,8 X 1,8 

4,3 X 4,3 

4,3 

4,7 

7,5 

12 

1 1) an WechBeUpannimg. - «) an 4-Ventll-K15ntgenapparaten. 

— 6) an g-VentU-Eflntgenapparaten. 



L 
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Rontgenrohren und Gliihkatodenventile I, Liste A 






oDtlsch wlrksame Brennfliiche, 

Heizung 



lelstung 1 

Zeit 

GrOOe Im Mlttelstrahl 


Lfd. Nr. 

Typ 

kW 

8 

mm X mm 

A ca. i V ca. 


RG 5 o 
ER 10 6 G 


d) DentalrAntgftnrohreu fur olioolierte Eintank-Rontgengcrfttc 
I uOkVgXumAi) 5 0,8 x 0,8 

I 57 kVg X 1 1 mA') 8 2,4 x 1,4 

e) Therapierontgenrohren fttr olisolierte VollBchutzhauben 


21 

N 60 / 8 0 

60 kVx8 mA2) 

dauernd j 

3,8 

5 

22 

S 60 / 5 0 

60 kV X 5 mA*) 

dauernd 1 

3,6 

4,4 


EWG 200 /20 5 


Tiefentherapie-Hontgenrohren fur olisolierte Vollschutzhauben 
1 4») I dauernd 1 4,5 x 4,5 


f) Grobstruktur-Rontgenrohren fdr Materialuntersuchungen in olisolierten Vollschutzhauben 

a) mit Rundbrennfleck 


EW 250 / 8 6 

23) 

dauernd 

5 : 2,9 

4,2 

5,8 

EW 300 / 6 6 

1,8 3) 

dauernd 

5 : 2,9 

4,2 

5,8 

EW 400 / 5 6 

23) 

dauernd 

5 : 2,9 

4,2 

5,8 


B) mit Strichbrennfleck 



EWG150/20 6 

38) 

dauernd 

3,8 X 3,8 

5,8 

6,7 

EWG160/30 6 

4,58) 

dauernd 

4,3 X 4,3 

5,8 

6,7 

EWG200/ 10 

28 ) 

dauernd 

3 x3 

4,5 

6,5 

EWG200/20 6 

48) 

dauernd 

4,5 X 4,5 

5,8 

6,8 

EWG250/20 6 

4«) 

dauernd 

4,8 X 4,8 

6 

7 


1) an WechBebpannung. — 3) an kontinuierlich konstanter Qlelchspannung und an Wechselip annnng . 
konstanter Oleichspannung. 


•) an pulslerender und kontinuierlich- 
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Kdntgenrdbren und GKihkatodenventile I, Liste A 


Lfd. Kr. 

Typ 1 

Leistuug 

kW 

Zeit 

« 

optiuch wirksamer Breonfleck. 
GrOfie im MittelstraiU 

mmxmm 

Qeizimg 

A ca, i V ca. 


g) FeinBlruktur-ROntgenrohren fiir Werkstoffuntersuchungen, luftisoliert 


• 

Betrieb an kontinuierbcb konblantcr Gleichfijianuung und an Wechselspannung 




a) mit Rundbrennfleck fiir 0, 2 oder 

4 Lindemannfenster 




A Fe 

0,25 


1 ; 5 

4,2 

6 

Oo 

A Cr 

0.25 


1 : 5 

4,2 

6 

34 

A Co 

0,25 


1 : 5 

4,2 

6 

33 

A Ni 

0,25 


I : 5 

4,2 

6 

30 

A Ag 

0,4 


1 : 5 

4,2 

6 

37 

A Mo 

0.4 


1 : 5 

4,2 

6 

38 

A Cu 

0,4 


1 : 5 

4,2 

6 

39 

A W 

0,7 


I : 5 

4,2 

6 

• 

■i] mit 

-lundbrennfleck mit 0 

oder 3 Liudemanufenstern, fiii’ Kleiuapparatt 



40 

A Ft 3 K 

0,25 


1 : 5 

4,2 

6 

41 

A Cr 3 K 

0,z5 


1 : 5 

4,2 

6 

42 

A Go 3 K 

0,25 


1 : 5 

4,2 

6 

43 

A Ni 3 K 

0,25 


I :5 

4,2 

6 

44 

A Ag 3 K 

0,4 


1 : 0 

4,2 

6 

45 

A Mo 3 K 

0.4 


1 : 5 

4,2 

6 

46 

A Cn 3 K 

0,4 


1 : 5 

4,2 

« 

47 

A W 

0,7 


1 : 6 

4,2 

6 
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Bdntgenrfihren and Gliihkatodenventile I, Lifite A 


Lfd. Nr. 

Typ 1 

Lelstung 

kW 

Zelt 

8 

optisch wirksamer Bronnfleck, 
GrOOe im Mittelstrahl 

1 mmx mm 

Heiztmg 

A ca. 1 V ca. 


y) mit Strichbrennfleck fiir 0, 2 und 4 Lindemannfenster 



48 

AGFe 

0,48 


1x1 und ca. 10 X 0, 1 

4,2 

6 

49 

AGCr 

0,48 


1x1 und ca. 10 X 0,1 

4,2 

6 

60 

AG Co 

0,48 


1x1 und ca. 10 X 0,1 

4,2 

6 

51 

AGNi 

0,48 


1x1 und ca. 10 X 0,1 

4.2 

6 

52 

AGAg 

0,75 


1x1 und ca. 10 x 0, 1 

4.2 

6 

53 

AG Mo 

0,75 


1 X 1 und ca. 10 X 0,1 

4,2 

6 

54 

AGCu 

0,76 


1 X 1 und ca. 10 X 0,1 

4,2 

6 

65 

AGW 

1,4 


1 X 1 und ca. 10 X 0,1 

4,2 

6 


d) mit 

Strichbrennfleck mit 

1 0. . .2 Lindemannfenstern, fiir Kleinapparate 



66 

AGFe 2 K 

0,48 


1x1 

4,2 

6 

57 

AGCr 2K 

0,48 


1 X 1 

4,2 

6 

58 

AG Co 2 K 

0,48 


1 X 1 

4,2 

6 

59 

AGNi 2 K 

0,48 


1x1 

4,2 

6 

60 

AGAg 2 K 

0,75 


1 X 1 

4,2 

6 

61 

AG Mo 2 K 

0,75 


1x1 

4,2 

6 

62 

AGCu 2 K 

0,75 

1 

1 X 1 

4,2 

6 

63 

AGW 2 K 

1,4 j 


1x1 

4,2 

6 
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Rontgenrohren und Gluhkatodenventile I, Liste B 

Liste B 

Zu Neuentwlcklungen vorlauflg noeh zugelassen 


QB 

Typ 

Leiatung 

kW 

Zeit 

8 

optUch wirksame Brennflache, 
GrdOe im Mittelstrahl 

mmxmm 

Heizung 

A ca. 1 V ca. 

1 

2 

3 

a) I 
o) Festanc 

RG130 6 P 

BQ220d P 

£RG220dK 

)iagno8tik- Rontgenrohren i 
xien- Rontgenrohren fiir olieolier 
4>) 

, } fiir Sohirmbildaofnahmen 
6i)j 

n Schutzhau 
te Eintankgera 

1 

1 

1 

ben, luftisoliert 
.te und Vollschutzhauben 

3,3 X 3,3 

4,8 X 4,8 

4,8 X 4,8 

4,7 8,2 

4,7 12 

4,7 12 

T-fd. Nr. 

Typ 

Lebtang 

kW 

HeizuDg 

A ca. 1 V ca. 

Bemerkungen 


b) Grobatruktur-Rdntgenrdhren fflr olisolierte Vollschutzhauben und Materialuntersuchungen 

mit 30 , 60 Oder 100 cm langem Anodenrohr 


4 

HF 150 / 1 / 6 md 45? 

150 kV*) 

X 1 bzw. 5 mA 

4,2 

5,9 

Strahlenkegel senkrecht zur 
ROhrenachse 

5 

H 160 / 6 / 12 dd 

150 kV«) 

X 6 bzw. 12 mA 

4,2 

6,9 

mit durchstrahlter Anode 

6 

H 160 / 20 m6 0? 

150 kV«) + 20 mA 

4,2 

6,9 

Rundstrahler senkrecht zur 
ROhrenachse 

7 

H 160 / 20 mO 45? 

150 kV*) X 20mA 

4,2 

6,9 

Strahlenkegel senkrecht zur 
Rohrenachse 


aa Wecbaelspaimuiig. id pnklflcender and kontilnal«rliob>konstaiit«r Gleidupannong. 

I 
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Rdntgenrdhren und Gltihkatodenventile I, Listc C 



I 


ListeO 

Nur noch zur Nachbestiickung Zu NenentTricklungen nicht mehr zngelassen 


1 

Lfd. Nr. i 

Typ 

Leistung 

Zelt 

optlsch wirkaame Brennflilcho, 
GrOBe Ira Mittelatrahl ; 

\ Ilctzung 

! 


k\V 

n 

mm X mm I 

A ca, j V ca. 


a) DiagnoBtik-llontgonrdhren in Schutzhauben, luftisoliert 
a) Drehanoden-Rontgenrohren 


1 

P20 

20«) 

0.1 

1,2 X 1,2 

8,5 

2 

P 40 

40®) 

0,1 

2x2 

9 

3 

P 50 

50®) 

0,1 

2x2 

9 


/?) Festanoden-Rontgenrohren 


4 

MRG 130 gK \ 

41) 




5 

MRG 130 gM 1 

0,1 

3,3 X 3,3 

4,7 

6 

MRG 220 gK \ 

10®) ®) 




7 

MRG 220 gM j 

0,5 

4,3 X 4,3 

4,7 

8 

MRG Do 45/130 gK 

2®)®) 

6®)®) 

1 

1 

1,8 X 1,8 

3.3 X 3,3 

4.2 

4,7 

9 

MRG Do 45/220 gK 

24 ) 6 ) 

1 

l,8x 1,8 

4,3 



10®)®) 

0,5 

4,3 X 4,3 

4,7 

10 

MRG Do 45/130 gM 

24 ) 6 ) 

1 

1,8 X 1,8 

4,2 



6®)®) 

1 

3,3 X 3,3 

4,7 

II 

MRG Do 45/220 gM 

24) 6) 

1 

1,8 X 1,8 

4,3 



10®) ®) 

0,5 

4,3 X 4,3 

4,7 


1) an Wechselspannung. - *) am 4-VentU-KGntgfinapparat. — 5) an pulsierender Qleichapaanung. — •) am 6-VeatU-EOntgenapparat. 
62 


10,8 

13 

13 


8,2 


12 


6 

8.2 

9,5 

12 

6 

8,2 

9,5 

12 
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ll5nigenrdhren nnd Gluhkatodenventile I, Liste C 


Lfd. Nr. 

Typ 

Leistong 

Zelt 

optUch wlrksame Brennfltlche, 
GrOOe im Mittelstrahl 

Heizung 



1 kW 

s 

mmxmm 

A ca. 1 y ca. 


y) BoglaS'Diaguostik-RontgenTohren 


12 

DBG Do 46/130 

24 ).) 

1 

1,8 X 1,8 

4,2 



6‘)») 

1 

3,3 X 3,3 

4,7 

13 

DBG Do 46/220 

2‘)‘) 

1 

1,8 X 1,8 

4,3 



10*)‘) 

0,6 

4,3 X 4,3 

4,7 

14 

DBG 220 w 

6») 

1 

4,8 X 4,8 

4,2 


6 

8.2 

9,5 

12 

8.8 


d) Multiz-Diagno8tik*Rontgenr6hren ftir Bippen- und Waeserkiihlung, jedoch mit eigenem VoUstrahlschutz 


15 

MRG130 

04)6) 

0,1 

3,3 X 3,3 

4,7 

16 

MR G 220 

104)6) 

0,1 

4,3 X 4,3 

4,7 

17 

MRGDo 45/130 

24151 

1 

1,8 X 1,8 

4,2 


04)5) 

0,1 

3,3 X 3,3 

4,7 

18 

MRGDo45/220 

24 ) 6 ) 

1 

1,8 X 1,8 

4,3 


104)5) 

0,1 

4,3 X 4,3 

4,7 


8,2 

12 

6 

8,2 

9,5 

12 


b) Dentalr6ntgenr6hren, nur in Verbindung mit entsprechender Schutzhaube zu verwenden 


19 

B Dent 10 

06 kVg X 10 mA‘) 

12 

1,8 0 

3,8 

20 

R Dent 20 

66 kVgX 10 mA4) 

12 

2,2 0 

4,1 

21 

H Dent 10 

65 kVgXlO mA») 

12 

2,2 X 1,6 

3,8 

22 

H Dent 20 

05 kVBx20inA4) 

12 

2,8X2 

3,9 

23 

HER 10 a 

67 kVgXlOmAi) 

12 

2.8 0 

3,6 


wi Wecuiclspannuiig. 
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lldntgenrdhren und Glfihkatodenventile I, Liste C 


Typ 

LelBtung 

Zelt 


Helztmg 

.kW 

8 


A ca. 1 V ca. 


c) Therapie-Rdntgenrohren in Schutzhauben, luftisoliert 
a) Nahbestrahlungsrbhren 


24 

N60/8 

60 kV X 8 mA8) 

dauernd 


3,8 

26 

S 60/6 

60 kV X 5 mA3) 

dauernd 


3,6 


P) Tiefentherapie-Rontgenrdbren fttr luftisolierte Schntzhanben 


26 

DEW 200/6 1 

, 200 kVx 6mA«) 

dauernd 


1 ^ 1 

27 

DEW 200/15 1 

1 200kVxl5inA») 

dauernd 


1 4,3 1 


d) Therapie-RontgenrOhren, in 

Verbindung mit den jeweiligen Spezialhauben 



o) Qrenzstrahl-Therapie-Rontgenrohre 


28 

1 R 10 / 26 

10 kV X 25 mA^) | 



1 " 1 



/9) Oberfl&chen-Therapie»R6ntgenr6hren 


29 

EW 120 / 5 

1 0,5 *) i 

dauernd 


3,8 

30 

MR 120 / 3 

1 0,26*) 

dauernd 


3.6 

31 

ER 100 / 3 P 

0,25») 

dauernd 


3,6 



y) Korperhohlen-Rontgenrdhren 


32 

1 N 100 / 6 

1 0,4«) 

1 dauernd 


1 1 


d) Tiefentherapie-Rontgenrohren 


33 

T III / 4 

0,8 


3,6 

34 

EW 200 / 30 6 

200 kV X 30 mA^) 

Bombix- Rdntgenger&t 

7 


1) an WechselBpannung. - «) an pulalerender und kontlnuierUch konstanter Oleichipannung. 


4,4 

4,8 

5,1 


4,9 


5 

4.8 

4.8 

4,5 


3,4 

8 
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Rontgenrdhren and Oluhkatodenventile H, Liste A 

II* GliihkatodenyentUe 

hergeatellt im VEB Phdnix, Rdntgenroiirenwerk Rudobtadt, Thiiringen 

Liste A 

Za Neaentwlcklangen vorzugswelse za vemenden 


j 

Lfd. Nr. 

Ttp 

mazimale 

Bpempannuug 

Mlndest- 

emlssloDsstrom 

Heizong 

Helzfkden 



kV 

mA 

A ca. ! V ca. 



a) Diagnoiitik- Gliihkatodenventile, fiir dlisolierte Hochspannungserzeuger 
K I 120 i 800 I 8,2 I 19,2 I W-Draht 


1 

V 120 / 800 td K 

120 

800 

8,2 

19,2 

2 

VT 100 / 800 p6 

120 

800 

6 

4,2 

3 

VT 120 / 1800 to 

120 

1800 

6 

6,5 


b) Therapie- Glflhkatodenventile, ftir dlisolierte Hochspannungserzeuger 


4 

1 VT 120 / 1800 td 

120 

1800 

6 

6,5 


c) Teohnisohe 

Gltihkatodenventile, fttr dlisolierte Hochspannungserzeuger 

5 1 

1 V 120 / 201 pd 

120 

200 

6,5 

8,8 

6 

V 120 / 400 pd 

120 

400 

8 

12,6 

7 

V 150 / 501 pd 

150 

500 

8.3 

14,5 

8 

VT 120 / 1800 td 

120 

1800 

6 

6,5 

9 

V 400 / 600 pd 

400 

600 

17 

8,2 


thor. W-Draht 
thor. W-Draht 


thor. W-Draht 


thor. W-Draht 


In der Typenbezelchnmig bedenten : m = Moldenanode, p ■■ Plattenanode, t Topfanode. 


# kAhrenTorzng«ll8t« 1966 
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Rdntgenrdhren und QlOhkatodenyentile II, Liste B 

Liste B 

Zu Nenentwloklungen vorlanfig ooch cugelassen 


Lfd. Nr. 

Typ 

maximale 

Sperrsreiuaung 

kV 

Mindest- 

cmissionsstrom 

mA 

Eeizimg 

A ca, ! V ca. 


a) Diagnostik- Gliihkatodenventile fhr Betrieb in Luft 


1 

V 150 / 602 p 

160 

500 

8,2 

14,5 

2 

V 160 / 602 t 

160 

600 

8,2 

14,5 

3 

V 160 / 1202 p 

160 

1200 

13,1 

17 

4 

V 160 / 1202 t 

150 

1200 

13,1 

! 

17 

6 

V 160 / 1502 p 

150 

1500 

12,5 

19 



b) Therapie* Gliihkatodenventile fUr Betrieb in Luft 


6 

V 200 / 502 p 

200 

600 

8.1 

7 

V 230 / 602 p 

230 

600 

8,1 

8 

y 230 / 802 p 

^30 

800 

12,6 

' 


c) Technische Gliihkatodenventile fiir Betrieb in Luft 


V 100 / 600 t 

100 

600 

8,2 

V 320 / 601 p 

320 

600 

12 

V 400 / 601 p 

400 

600 

12 

y 400 / 600 t 

400 

600 

17 


14,5 


14,5 


12,5 


IR 

9.4 

9.4 


8,3 
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Rdntgenrehren and OKihkfttodenventUe II, UsU C 

Liste C 

Kur tnr N.chbntUekung N«..nhrtclU«ii»«n Dleht m«hc nwelMM. 



Typ 

muTtmalA ■ 

Spempaimang 

kV 

Mlndeat- 

emlMionsstrom 

mA 

Heizung 

A ca. 1 V ca. 


a) Diagnostik-GlUhkatodenventile fUr Betrieb in Luft 


1 

V 120/1001 m 

120 

1 1000 

1 8,1 

24 

2 

V 120 / 2002 m 

120 

2200 

12,7 

29 

3 

V 120 / 2502 m 

120 

2600 

12,7 

41 
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7. Photoelektronik r- 


I. Photozellen 


Liste A 

Za Nenentwlcklungen Torsuifswetee cu ?erwendeii 


a) Photozellen ftir Tonfilmger&te 
a) Tonfilmzellen des VEB Carl Zeiss, Jena 


Lfd. Nr. 

Typ 

1 

Schlcht* 

’empfindlicbkeit 

Qasf&Uung 

EmpfindUchkeit 

ZfA/Lm 

ZOndspannung Ug 

V 

IsolatlODswlderstMd 

O 

1 

KZ 

rot 

Argon 

1 

> 160 

> 300 

10^® 

2 

sz 

rot 

Argon 

> 160 

> 300 

10^® 

3 

TA 140 

rot 

Krypton 

> 220 

> 300 

10« 

4 

TA 140 b 

blau 

Krypton 

> 220 

> 300 

10^® 

5 

TK 16 

rot 

Argon 

> 160 

> 250 

10^® 

6 

TZ 

rot 

Argon 

> 180 

> 300 

101®-- 



Die maximale Betriebsspannung liegt bei etwa 60% der Ziindspannung. Sie ist auf dem Prtifschein, der ieder Zelle bekeftlgt wird, 
angegeben und darf nicht uberschritten werden. ^ 


p) Photozellen „Serie Lichtton“ der Deutschcn Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig 

Dicsc Photozellen werden in zwei Leistungsrtufen geliefert. Bei normalen Betriebsspannungen ist die EmpfindUchkeit der Zellen Spesial I 
^ Z^A/Lm, die der Zellen Spezial II (GII) > 250 /zA/Lm. Beide Arten sind gasgefilllt und rot- und infrarotempfindlich. 
Zellen mit einem A hinter der Typenbezeichnung haben eine blau-griin empfindliche Spezialschicht und eine Mindestempfindlichkeit 
T J fiir den gasgefullten lyp, von 30 y.AILm fur den Hochvakuumtyp. Ein G hinter der Typennummer bedeutet Glas- 

Kennzeichen fur eine Betriebsspannung Ub ^ 100 V, U- ca. 150 V, ein H bedeutet Ub = 140 . . . 160 V, 


Uj > 200 V. 
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Pbotoelektronik I, Liate A 


Lfd.Nr. 

Typ 

Axten 

bestimmt fflr 

7 

046 SF 

GI, GIT, GA 

Austauflch gegen amerikanische Zellentypen 

W 8 

079 


universeller Einbautyp 

9 

079 FQ 

GA 

Philips- Gerate 

10 

079 GE 

GII, GA 

Klangfilm Europa 

11 

079 GK 

WI, GII, GA 

Zeiss Ikon Phonoboz 

12 

079 GL 

ll, GII, GA 

Zeiss Ikon Phonobox, Ememann E 10 

13 

079 Z I 4 

GI, GII, GA 

Zeiss Ikon B, C, D, DF, E, E 4, E 7a, F 

14 

099 8P Y 

Gi, on, GA 

Philips- Gerkte 

16 

186 PALA 2 ^ 

GI, GII, GA 

Uoppelanodenzelle fiir Gegentaktschaltongen 

16 

360 PALA 

^ GI, GII, GA 

universeller Einbautyp 

17 

400 ZC 

GI, GA 

Zeiss Ikon Ernophon 2, Ememann 7 b, D 1, D 2 


360 HU 

GI, GII, GA 

Siemens S 2000 


b) Photozellen fur Mcfigerftte nnd technische Spezialzellen 
tt) MeB- und Spezialzellen des VEB Carl Zeias, Jena 


Lfd. Nr. 

Typ 

Anwendimg 

Schicht- 

empfindllchkelt 

Gaafailii98 

s. 

1 Empfindlioli- 
keiti) 

! fiAILm 

V, 

V 

Isolations’ 

widentand 

Q 

19 

MV 

MeBzelle 

rot 

Vakuum 

[ V 

36 

_ 

10« 

20 

MVS 

Meuzeiie 

blan 

Vakuum 

35 

— 

io« 


1) gomflttf" bel einer Farbtemperator tod tSW E. 
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Photoelektronik T, Liste A 


m. Nr. 

! 

Typ 

Anwendung 

Sehicht- 

empfindlichkeit 

OaiftUlung 

Bmprindlicb- 

keit«l 

fiAILm 

V. 

V 

Isolations* 

widerstand 

Q 

21 

MUVSi) 

MeBzelle 

blau 

Vakuum 

35 


10'* 

22 

MQVS») 

Mefizelle 

blau 

Vakuum 

35 

— 

10'* 

23 

MG 

MeBzelle 

rot 

Argon 

150 

> 300 

10'* 

24 

MGS 

MeBzelle 

blau 

Argon 

150 

>300 

10'* 

25 

MUGS') 

MeBzelle 

blau 

Argon 

150 

> 300 

10'* 

26 

MQGS>) 

MeBzelle 

blau 

Argon 

150 

> 300 . 

10'* 

27 

MKrS 

MeOzelle 

blau 

Krypton 

150 

> 300 

10'* 

28 

MKV 

Kugelmefizelle 

rot 

Vakuum 

35 

— 

10'* 

29 

MKVS 

Kugelmefizelle 

blau 

Vakuum 

35 

— 

iO'* 

30 

MKUVS') 

KugelmeBzelle 

blau 

Vakuum 


— 

10'» 

31 

MKQVS») 

Kugelmelizelle 

blau 

Vakuum 

35 

j 

10'» 

32 

MKG 

£ugelmeilzelle . 

rot 

Argon 

150 

> 300 

10'» 

33 

MKGS 

Kugelmefizelle 

blau 

Argon 

150 

> 300 

10'» 

34 

MKUGS') 

Kugelmefizelle 

blau 

Argon 

150 

> 3C0 

10'» 

35 

MKQGS*) 

Kugelmefizelle 

blau 

Argon 

160 

> 300 

10'» 

36 

1 Doppelschiclitzelle 

rot-blau 

Sonderausftihrung der Kugelmefizelle 



1) Bin U in der Typenbezeichnung gibt an, daO die Zelle aua UV'dnrchl&asigem Qlas besteht. 
3) Bin Q in del Tipenbezeiclmung gibt an, daS das Lichteintrittsfenster aus Quarz besteht. 
*) gemessen bel einer Farbtemperator yon 2860° K. 
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Photoelektronik I, Liate A 

Normal- und Spezialzellen fttr Technik und Wisaenschaft der Deutsohen Olimmlampengeaellschaft Pressler, Leipzig 


EdelgaszeUen lieferbar. Zur Kennzeiclinuiig wird am SchluB der Typenbezeichnung ein 
t ( Ldelgaszelle) oder em V (= Vakuumzelle) angefugt. Lediglich die Typen 163 FL und Or" ’ - — - 


♦ lu" a-iigcxuiji,. ucKUf^uvu uie xypen loo rjLi und 009 KNLA warden nur als VakunmzeUe 

nrcesteut. Minter die eigenthche Typenbezeichnung kommen, durch einen Schrfigstrich / getrennt, noch weitere Buchstaben und 
Vuiache Ziffem, die Augkijipft fiber die Art dcs Kolbens und fiber die Schichtarten geben. ' * * 


1). •) and •) ziehe am Bnde dieses Absohnittes. — «) eiastuflge Sekundbelektroneiizelle mlt Tsrvlsrfbelitsr 


Lfd. Nr. 


Qefifii) 

Schichtarten *) 

Uchtempflndllche 

Flichs 

cm* 

Fenster* 

Offtmng 

0 nnn 

Eapazitft 

oa. pF 

Sookel*) 

37 

002 ]|LC 2 

G 

I, II. K, A 

22 


2 

K1 

38 

00^ft'i|te 

= 320 mit Netzanode 





39 

OOlNlMl 

G 

K 

90 


25 


40 

016 

G 

K, Ph 


15 

5 

L 

41 


G 

K, Ph 

25 


7 


42 


G 

1. £, A 

18 


4 


. 43 

043 

G 

I. K. A 

16 


' 3 

£ 

^ 44 

079 RG 

G 

I, II, K, A 

12 


4 

N 

45 

163 FL«) 

G 

I 


6 

5 


46 

240 FEV 12 

G 

T, I, II, K 

8 


3 

E 

47 

320 TUMU 

G 

T, I, n, K, A, 20 K 

12,5 


8 


48 

320 TUMU 

U 

K, Na, Cd 

12,5 


3 


49 

329 TUMC 

B 

K, Na, Cd 

12,5 


3 


60 

330 TUMU 


= 320 mit Terl&ngertem Hala 



61 

331 TUMU 


= 320 mit Erdungsring 




62 

350 PALA 

G 

T, I, II, K, A 

8 

3 

L 
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Photoelektronik I, Liste A 


Lfd. Nr. 

Typ 

Oefiifli) 

Schichtarten >) 

■jjUjyngJJUjjH 


Bi 

Sockel 3) 

53 

360 RS 

G 

I. ir, K, A 

.8 


3 

M 

54 

388 PALA 


= 350 PALA xnit erhohter Isolauuu 



L 

55 

388 RS 


= 350 RS mit erhohter Isolation 



M 

56 

392 TUMY 

G 

Ph 1 

10 


1 


57 

414 TUMY 

F 

K, A, Na, Cd 

20 


3 



Der ente Buchatabe hinter dem Schr&gstrlch iat entweder ein 6 Qlaa. ein B ~ Quarxglaa. ein U ■■ Uvlol* (UV*darclil&ui8W) 01m odnr ein F ■■ 
IJV-duxchlaaalgea Fenater. 

3) Die folgenden Bachataben bedenten: 

A (alte Bezeicbnung (^O) — grtlnempfindliche Schicht (Antlmon-Cftalum) 

Cd — ultraviolettenipfindllcbe Schicht (Cadmium) 

E: i- blauempfindliche Schicht (Ealium) 

Na - ultraviolettempfindllche Schicht (Natrium) 

Ph — rot- Oder Infrarotempfindliche Schicht, Empfindlichkelt beim Vakuumtyp 20 ... 50 fiXILm, 
beim Ga 8 t 3 rp 150 .. . 500 /iA/Lm 

T — rot- imd infrarotempfindliche Schicht, Empfindlichkelt > 160 A»A/Lm, Oaatyp 

I - rot- und InCrarotempfindllche Schicht, Empfindlichkelt > 260 ^A/Lm, Oaatyp 

n - rot- und Infhirotempfindllcho Schicht, Empfindlichkelt > 600 /lA/Lm, Oaatyp 

®) In Spalte Sockel bedeuten: E - Europaaockel. El = Elemmenanachlufl, L - UtzenanachluB, M- 7poliger Minlaturaockel JT = Novalaockel. 


i 
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Photoelektronik I, Lifite C 


Liste C 


Nur noth xar Naehbestiickang 


Zu Neufntwlcklungen nioht mehr cugelassen 


a) Fotozellen fiir Tonfilmgerftte „Serie Lichtton" 
der Deutschen Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig 


Lfd. Nr. 

Typ 

Arteu 

bsstimmt fflr 

1 

164 ZA ^ 

GI, GA 


Zeiss Ikon Emophon 1, Ernemann 7 


2 

360 GQ 

GI, GII, GA 


Sohmalfilm'Movektor 


3 

360 GU 

GI, GII, GA 


Edangfilu Zetton- Uniton 




b) Normalzellen fiir Technik und Wissenacbaft 




dor Deutschen Glimmlampeugesellfichaft Pressler, Leipzig 




1 





Rim 


0«fUl) 

■ 




4 

033 TRMA 

G 


K, Ph 

150 

10 

6 

079 HT 

G 


K 

12 

4 

6 

g20TUMU 

G 


CsK, KK«) 

12,5 

3 

7 

360 GZ 

G 


I. II. K, A 

8 

3 


1) uad 


Aofierdezn Zellen mit der Schichtbezeichnung T (zu ersetzen durch Typen I). 
•) tieb* Ltote A. — * )0xK - gelbempflndllche Schicht, KK - blau-grdnempflndllOhe SohloW. 
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Phntoolektronik II 


IL Widerstandszellen 

hergestellt vom VEB Carl Zeiss, Jena 


^ Lfd. 

Nr. 

Typ 1 

maximale 

Betriebs- 

spannung 

V 

Lux 

Farb- ' 
temperatur 

MeB- 

frequenz 

Hz 

Empflnd- 

lichkeit 

Dunkel- 

strom 

A 

Rausch- 

spannung 

HY 

i 

! Spektral- , 

I bereich 

1 

nutzbare 

Fliichc 

mm 

1 

CdSKi) 









1 

1 

2 

CdSKG*) 









sichtbar. UV, 

! 

3 

CdSKGQ3) 


100 

1000 

2850“ K 

- 

0,5... 3 mA®) 

<lx 10-“ 

— 

Rontgenstrahl 

i 3... 6x0, 15 

4 

CdSKRo*) 











5 

CdSKGRo 











6 

CdSeG 


100 

1000 

2850“ K 

— 

ca. 0,1 mA 

<1x10-® 

— 

sichtbar. UV 

5x5 

7 

PbSG 


100 

— 

300“ C 

1000 

ca. 75 V/W 

— 

< 10 

nahes UR 

5x5 

• 

PbSgekS) 


100 

— 

300“ C 

1000 

ca. 350 V/W 

— 

< 10 

nahes UR 

5 X 5 


1) KrUtallzelle auT Olosperle mit 2 Kontaktdrilhten. 

2) Eln G in dor Typcnbczeichnung glbt an, daC sich die Zelle in elnem KunBtstoffgehiiuije mit genormten Stcckeretiften befindet. 
2) CdS KristallzcIIe in KunBtRtoffgehiiuse mit licckglas aus Quarz. 

<) Rd in der Typenbczeichnung glbt an. daO ea sich ura eine Spezialauaftthrung fttr die Measung von Edntgenstrahlung handelt. 

S) Zelle in Spczial-EUhlgeliituitc, Kiihlzeit ca. 1 Stunde. 

B) FUr Dauerbetrieb masitnale Bclastung 0,5 mA. 
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III. Selen-Photoelemente 

hergestellt vom VEB Carl Zeiss, Jena 


Lfd. Nr. 

Abmessungcn 

mn) 

nutzbare Pl&che 

cm2 

Empfindlichkeiti) 

^A/cm2 

1 

0 5 

0,07 

25 

2 

0 12 

0,45 

25 

3 

0 18 

1,32 

25 

4 

0 26 

3,14 

25 

5 

0 32 

! 4,9 ! 

25 

6 

0 35 

6,6 

25 

7 

0 32 1 


25 

8 

0 35 > mit 15-mm-Bolirung 


25 

9 

0 45 j 


25 

10 

0 45 

11,3 

24 

11 

0 67 

28 

20 

12 

17,8x43 

5,32 

25 

13 

22 X 40 

5,43 

25 

14 

16,8x43,4 

4,83 

25 

15 

18 x44 

5,16 

25 

16 

18,5 X 34,6 

4,95 

25 

17 

14,5x43,5 

5,25 

25 


1) OemsMen bel 500 Lux, bei elner Farbtemperstur von 2850^ £ und bei einem Instrumenten* 
wldentand von 120 Q. 


PHotoelektronik III 
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Photoelektronik IV 


IV. Sekundarelektronen 


Typ 

StufsQzahl 

Fotow.hir.ht 

Empfindlichkelt 
der Potokatode 

(M/Lm) 

Ordde der 
Fotokatode 

(mm) 

langwelUge 

Grenze 

(mu) 

Verwendtmgs- 

bereicb 

(mu) 

Dunkelstrom 
amAosgangdei SEV 
bei 280 0 

Gesamtapannung 
am SEV zwischea 
Eatode a. EoUektor 

(V) 

M 12 

12 

CsjO-Cs 

10... 60 

20 X 40 

960... 1200 

336... 1200 

10-* ...10-’ 

1 

1100... 1800 

M 13 gek 

13 

Cfl20— Cs 

6... 20 

26 0 

960... 1200 

336... 1200 

< 10-“... 10-“ 

1100... 1800 

M 12 S 

12 

Sb-Cs 

10... 40 

20x40 

660... 700 

336... 700 

io-»...io-* 

1100... 1800 

M 13 S 

13 

Sb-Cs 

10... 40 

1 

j 

20x40 

660... 700 

336... 700 

io-»...io-* 

1100... 1800 

M 12 Q 

12 

CsaO-Cs 

10... 60 

20x40 

' 960... 1200 

220... 1200 

io-*...io-’ 

1100... 1800 

M 12 QS 

12 

Sb-Cs 

10... 40 

20x40 

660... 700 

220... 700 

io-»...io-* 

1100... 1800 

2740 

12 

Sb-Cs 

60... 120 

10 0 

660. . .700 

336... 700 

^ io-« 

2700 

2740 M 

12 

Sb-Cs 

60... 120 

10 0 

660... 700 

336... 700 

^ 3 • 10-» 

2260 


P — Prallelektroden, N = Netzelektroden. 
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Photoelelctronik IV 

vervielfacher mit Photokatode 


Vent&rkuag 

lamax 

Ltaffe 

derEOhra 

Doreh- 

m«08er 

Dorchmeaser 
des Licht- 
eintrlttfensten 

€Jewicht 
der Bdhre 

Eapadt&t 
zwlachen Systen 
and Eollektor 

^ Bomerkungen 

Art 

Her- 

steller 


(mA) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(g) 

(PF) 





0,6 

216 

60 

14 

260 

4 


P 

Z 

o 

• 

o 

0,5 

292 

73 

14 

1200 

3,6 

gekahlte Katode, 
Kollektor getrennt 
herauageftihrt 

P 

z 

5 . 10®... 6 . 10* 

0,6 

216 

60 

14 

260 

4 

Kollektor getrennt 
herauegefiikrt 

P 

z 

8 . 10®... 6 • ip« 

0,6 

215 

60 

14 

360 

' 4,5 

Kollektor getrennt 
heraoagefdhrt 

P 

z 

^ 10«...10’ 

0,6 

226 

60 

14 

260 

4 

mit Qaarzfenster 

P 

z 

6 • 10®... 6 • 10® 

0,6 

226 

60 

14 

260 

4 

mit Quarzfeneter 

P 

z 

> 10® 

1 

200 

46 

28 

130 

3 

Netze getrennt 
heraufigefiihrt 

N 

WF 

^ 2 • 10® 

0,6 

200 

46 

28 

130 

3 

Netze getrennt 
herausgefiilirt 

N 

WF 


TT 
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Photoeloktronik V 


V. Superikonoskope 

hergestellt im VEB Work fiir Fernmeldowesen „WF“, Berlin- Oberschoneweide 


IjlHlU A 

Superlkonoskop rait Potentlalstabilisierung durch Hllfs- 
photokatode 


Type F 9 M 2 (fruh. Bczeichn. 2745a) F 9 M 2 Industrie 


Kennwerte der Photokatode 
Empfindlirhkeit 
bei 2848^- K ^ 30 

Maximum ^ 480 . . . 520 

langwcUige Greuze ^ 025 
Spannung 700... 1500 

Nutzbarer 0 20 


^20 

/iA/Lin 

^480. . .520 

m/i 

^ 625 

m/j. 

700. ..1500 

V 

20 

mm 


Liste B 

Superlkonoskop F 9 M 1 

(friihero Bezeichnung 2745) 


Kennwerte der Photokatode 

Empfindlichkeit bei 2848 K® 

Maximum 

langwellige Grenze 

Spannung 

Nutzbarer 0 


^ 30 /iA/Lm 
^ 480 mfj. 

^ 625 mpi 
700... 1500 V 
20 mm 


Kennwerte der Hilfsphotokatodo 
Empfindlichkeit 
bei 2848° K ^ 1.5 


Belichtung der 

Hilfsphotokatode empirisch einzustellen 
Hilfsphotostrora ^10 


^ 10 fiA/Lm 

empirisch einzustellen 
^ 10 f>A 


Kennwerte des Abtaststrahlsystems 


Heizimg 

6,3 V, ^ 0,4 A 

6,3 V, 

Anodenspannung 

1,5 

1,5 

Anodenspannung, 

max. 

1,8 

1,8 

Katodenstrom 

^ 150 

^ 150 

Spen spannung 
bei Ua = 1,6 kV 

II 

1 

<r 

—25.. 


0,4 A 
kV 


kV 

fxA 


Kennwerte des Abtaststrahlsystems 
Heizung 5^3 y 

Anodenspannung 
Anodcnspannung, max. 

Katodenstrom 

Spcrrspannung 

(bei Ua = 1,5 kV, 1^ = 0,5 ^A) 


^0,4 A 
1,5 kV 
1,8 kV 
^ 150 fxA 


—20.. .—70V 
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8. Zahlrohre 


I. Geiger-Miiller-Zahlrohre 

hergestellt Ton VEB V'akutronik, Dresden A 21, DornbluthstraBc 14 


Alle hier aufgeftthrten Z&hlrohre sind selbstloschend und mit dncr Schichtkatode versehen. Sie sind — auCer der Type VAZ 400 — 

mit dem koaxialcn Standard-Zahlrchrsockcl vcrachen. 


Type VA-Z 1) 

1 VA-Z 1.01 

1 

VA-Z 102 

1 

VA-Z 300 

1 

1 VA-Z 310 

VA-Z 400 

VA-Z 410 

VA-Z 103 

VA-Z 420 


DQiinwandiges Glas-ZR 

Fenster-Zahlrohre 


FlQssigkeits-ZiiJiIrohrc 


Wirksames Zahlvolumen in cm® 

10 

1 100 

1 

— 

— 

10 

i 10 

10 

10 

Wandung in mg/cm* ca. 

35 

j 50 

— 

— 

35 

1 

35 

35 

35 

Einsatzspannung in V oa. 

1000 

I 1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

^lindestplateaulange in V 

200 

200 

150 

150 

200 

200 i 

200 

200 

Plateausteigung in %/100 V 

< 5 

I < 5 

< 10 

< 10 

■< 5 

1,-1 

0 

i 

< o 

< 5 

Mindestlebensdauer in Imp. ca. 

10® 

10® 

10® 

10® 

10® 

10® 

10® 

10® 

Fensterdicke in mg/cm* 

— 

— 

< 2 

ca. 3 

— 

— 



_ 

Fensterdurchmesser in mm 

— 

— 

30 

30 

— 

— 



_ 

MeOvolumen in ml ca. 

— 

— 

— 

— 

10 

— 

t 

50 

Normschliff 

— 

— 

- 1 

— 

- 

29/32 

_ 

29/32 

Bauart 

1) Daza paasender FlOssigkeitabehalter ist liefe 

rbar. 


Olockcn bauart 

Kiivetten-I 
Zahlrohr j 

Eintauch- 

Zahlrohr 

DurchfluB- 

Zoblrohr 
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Erstbestiickungsliste 


In den emielneiv Stufen eines modemen AM.FM-Rundfunkempfftngera sind vorzngeweiae nachstehende Rohren zu verwenden; 


^ Yenreodei fto 

Art 

j Seizung 



1 1.4 Y1 4 V 

6,8 V 

0,1 A 

(0,3 A) 

V orverst&rknng 

1 

UHF 

Trioden 

DC 90 , 

DC 96* 


EC 84* 

EC 92 

UC92 


Doppeltrioden 



ECC 81 
ECC 86 
ECC 91 

UCC86 

ECC 81 

PCC 85 

Doppeltrioden 

(Elaskode) 



ECC 81 
ECC 84 


ECC 81 
PCC84 

Pentoden 



EF 80 

UP 80 

EF 80 

Regelpentoden 

DF 97* 


EF86 

EF 89 

UP 85 
UF89 

EF 85 

[ Triode + Pentode 



ECF 82 


POP 82 

Triode + R^el- 
beptode 



ECH81 

UCH 81 

1 

ECH 81 

HF, ZP 

Pentoden 



EF 80 

UP 80 

EF 80 

Duodiode + 
Regelpentode 



EBF80 
EBF 89* 

UBP 80 
UBF 89* 

EBF 80 

EBF 89* 

Regelpentode 

DF 96 

DF 97* 


EF 85 

EF 89 

UF85 

UF89 

EF 85 


Rdhreniypen, die mit einem * vcrschen sind, befinden sich noch in der Entwicklong. 
Eingeklammerte Typen haben eine abweicbende Heizung* 
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Erstbestiickungsliste 


Verwendet fiir 

Art 

Heixung 

1 1,4 V 1 4 V 

6.3 V 

0,1 A 

(0,8 A) 

Vorverst&rkung 

(Forts.) 

NF 

1 

1 

Doppeltriode 



ECC 83 

• 

ECC 83 

Pentoden 

Jb 



EF 80 

EF 86 
UF89 

UF80 

UF89 

EF 80 

Diode + Pentode 

DAF 90 





Duodiode + 
Regelpentode 



EBF 80 

UBF 80 

EBF 80 

Dreifachdiode + 
Triode 



EABC 80 

UABC80 1 

1 

1 PABC 80 

Triode -|- End- 
pentode 



ECL81 
ECL 82* 

i 

UCL 82* 

PCL81 

PCL 82* 

Mischung 

additive 

Mischung 

Trioden 

DC 90 

DC 96* 


EC 84* 

EC 92 

UC 92 


Doppoltrioden 



ECC 81 

ECC 85 

UCC 85 

ECC 81 

PCC 85 

Pentoden 

DF 97* 


EF 80 

UF 80 

EF 80 


Triode -f Pentode 

• 


ECF 82 

1 

PCF 82 

Triode + 
Regelhcptode 



ECH 81 j 

1 

UCH 81 

ECH 81 


Siliziumdioden 

» 

OA 500, OA 601 uud OA 513 
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Erstbesttickungs liste 


Verwendet fflr I Art 




1.4 V 1 4V 

0.3 V 1 0.1 A 

1 (0,3 A) 

• 

Misohiing 

(Forts.) 

multiplikative 

Mischung 

Hexoden | 
Heptoden > 
Oktoden j 

1 

DK 96 

1 

1 

1 


Triode -|- Regel - 
heptode 



ECH81 

UCH 81 

1 ECH 81 

1 

OsziUator 

1 

Trioden 



EC 94* 

EC 92 

UC 92 

i 

Doppeltriodeu 


1 

ECC81 

1 ECC 82 
' ECC 85 
ECC 91 

1 1 

UCC 85 

i 

1 ECC 81 

1 ECC 82 

FCC 85 

# 

HF- Qleichrichtung 

Audion 

Vor- + End- 
tetrode 




TTEL 51 


Demodulator 

Duodioden 



EAA 91 

UAA 91 

EAA 91 

Duodiode -f 
Regelpentode 



EBF 80 
EBF 89* 

UBF 80 
UBF 89* 

EBF 80 

EBF 89* 

Dreifachdiode + 
Triode 



EABC 80 

UABC 80 

PABC 80 

r p i t. band verst&rkung 

HF-, ZF-Pentode 



EF 80 

UF80 

EF 80 

Endpentode 


j 

EL 83 

j PL 83 


83 
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Entbestiickungsliste 


Verwendet fOr 

Art 

Helsung 

1.4 V 

4 Y 

! 6,8 V 

0.1 A 

(0.3 A) 

Abstimmanzeige 

Einbereichabsti m ni anzeigcrohre 

DM 70* 
DM 71* 



UM 80 

EM 80 

Magische Waage 



EM 83* 

UM83* 

EM 83* 

Endstufe 

• 


Tetrode 1 

Pentode / 

DL 94 

DL 96 


EL 12 N 
EL 84 

UL84 

PL 84 


Triode + End- 
pentode 



ECL81 
ECL 82* 

0CL 82* 

PCL81 

PCL 82* 


Vor- 1 Endtetrnde 




UEL61 


Spezialpentode fiir GB-V’erstarku*'? 



EL 81 


PL 81 

Netz- 

gleichrichtung 

; 

1 

Einweg 

1 

- - 



UY 85 


Zweiweg 


AZ 11 1 
AZ 12 1 

EZ 80 

EZ 81 

EYY 13 



1 

1 

Selengleiehrichter | 


• 




fur I, = o.» A am^elugt. Derfialb wurden diu Rohraa W«fUt auch Lt a,dgef™ t 

84 

[eizatrom von 
it ist, ist aber 
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In den einzelnen 

Stufen 

Erstbesttickongsliste 

eines Fernsehempf Angers sind vorzugsweise nachatehende Rohren zu verwenden; 


Vcrwendi 

ala 

! Art 

Heizung 




i 

1 0.3 V 

1 0,3 A 

• 


! Band I 

Doppeltr-oden 

j ECC 81 

ECC 84 

ECC 85 

ECC 81 
pen 84 

PCC 85 

UHF-Voretufe 



Pentode 

EF 80 

EF80 



Band III 

Doppeltrioden (Kaskode) 

ECC 84 

PCC 84 



Band IV 1 

Band V' j 

! Triode 

i 

EC 84* 




Band I 

1 Doppeltrioden 

1 

ECC 81 

ECC 85 

ECC 81 

PCC 85 




Pentode 

EF80 

EF 80 




Triode + Pentode 

ECF 82 

PCF 82 



Band III 

Doppeltrioden 

ECC 81 

ECC 85 

ECC 81 

PCC 85 

# 



Triode + Pentode 

ECF 82 

PCF 82 



Band IV \ 

Band V / 

Siliziumdioden 

OA 500 

OA 501 

OA 500 

OA 501 



Band T 

Doppeltrioden j 

ECC 81 

ECC 85 

ECC 81 

PCC 85 

Oszillator 



Triode + Pentode | 

ECF 82 

PCF 82 



Band III 

Doppeltrioden 1 

ECC SI 

ECC 85 

ECC 81 

PCC 85 




Triode + Pentode 

ECF 82 

PCF 82 



Band IV \ 

Band V f 

Triode 

EC 94* 

86 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6 


BrstbefltOcknngsliste 


Verwendet ala 

Art 

Heizung 


0.3 V 

0.3 V 

Bild.ZF 

Breitbandpentode 

EF 80 

EF 80 

Bild-Demodulator 

Duodiodo 

EAA 91 

EAA 91 


Germaniumdiode 

OA 642 

OA 642 

Bild-Endverst&rker 

Triode + Endpentode 


i ECL81 

1 ECL 82* 

PCL81 

PCL 82* 


Pentode 


1 EL 83 

PL 83 

Ton-ZF 1 

1 Breitbandpentode 

I EF 80 

EF80 

Ton-Demodulator, Tonverstftrker 

Dreifachdiode -f Triode 

1 EABC 80 

PABC 80 

Ton-Endstufe 


ECL 81 

ECL 82* 

PCL 81 

PCL 82* 


Endpentode 

EL 84 

PL 84 

Amplitudensieb 

Begrenzer 

Doppeltrioden 

ECC 81 

ECC 82 

ECC 81 

ECC 82 

Triode -f Endpentode 

ECL 81 

ECL 82* 

PCL 81 

PCL 82* 


Triode -f Pentode 

ECF82 

PCF 82 

Kippspannungsgenerator 

Doppeltrioden 

ECC 81 

ECC 82 

ECC 85 

ECC 81 

ECC 82 

PCC 85 


Triode + Endpentode 

ECL 81 

PCL 81 


Triode -t- Pentode 

ECF 82 

PCF 82 
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Erstbestucknngsliste 


Verwendet als 

Art 

Eeizong 



0,3 V 

1 0,3 A 

j^ldablenk-Endstufe 

Triode + Endpentode 

ECL81 

ECL 82* 

1 PCL 81 

PCL 82* 


Endpentode 

EL 83 

PL 83 

Zeilenablenk-Endstufe 

j Pentode 

1 

EL 81 

PL 81 

PL 36 

Boosterdiode j 

1 Einweg- Gleichrichter 

EY81 

PY81 

Hochspannungsgleiclirichtor 

Einweg- Gleichrichter 

EY51 

EY86 

(EY61) 

(DY86) 

(EY 86) 

Netzgleichrichter 

Zweiwcg- Gleichrichter j 

EYY 13 

(EYY 13) 


Trockengieichrichter | 

Selengleichrichter 
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Typenverzeichnis 


Sind Typenbezeiohnnngen eingeklammert, so handelt es sich nm veraltote oder urn ftquiyalente Bezeichnnngen. 
Die AbkHzxiingen HF nnd OSW in dep l^nbezeiohnnng wurden nicht aufgenommen. Die betreffenden Bbhren 

werden nor unter ihrer Zi&embezeichnong aufgeffihrt. 


Typ 

Mte 

Typ 

Seite 

Typ 

Seite 

Typ 

Seite 

% 

Aa 

31 

AOCa2K 

60 

BIO PI 

34 

Bas 

31 

AAg 

69 

AGFe 

60 

BIOS 1 

34 

BDK 34 a F 

47 

AAg3K 

59 

AGFe2K 

60 

B 10 8 2 

35 

BDK 36 F 

47; 

ABC 1 

26 

AG Mo 

60 

B 10 S3 

35 

BWE£24aF 

47 

(AC 701) 

20 

AG Mo 2 E 

60 

B 10 8 21 

34 

Bi 

31 

AC 761 

20 

AGNi 

60 

B 10 8 22 

35 



ACHl 

26 

AGNi2 

60 

B13M1 

34 

C3 b 

31 

ACo 

59 

AGW 

60 

B 13 8 1 

35 

C 3 0 

31 

ACOSK 

59 

AGW2K 

60 

B13S2 

34 

C 3 d 

31 


69 

AL4 

26 

B 13 S3 

36 

C 3 e 

31 

WACp3K 

59 

AL860 

20 

B 13 8 4 

34 

Ca 

31 

AOa 

59 

A Mo 

59 

B 13 8 5 

34 

Cas 

31 

ACa3K 

59 

AMo3K 

69 

B 16 G 1 

34 

Cd 8 K 

74 

ATS 

26 

ANi 

59 

B 16 P 1 

34 

Cd SKG 

74 

4 

26 

ANi3K 

59 

B 16 8 1 

34 

Cd SKGQ 

74 

1 Alb 

69 

AW 

59 

B16S2 

35 

CdSKGRd 

74 

^ Alb3K 

59 

AZl 

26 

B 16 8 21 

34 

CdSER5 

74 

> (AG 1006) 

89 

AZll 

9 

B 16 8 22 

35 

CdSe G 

74 

1 AOAg 

60 

AZ12 

9 

B18M1 

34 

Ce 

31 

i AOAg2K 

60 



B23M1 

36 

CF 3 

26 

i AOCo 

60 

B4S1 

33 

B30 G1 ' 

34 

CF7 

26 

AOCo2K 

60 

B68 1 

33 

B30M1 

35 

(CE6794) 

41 

AOCr 

60 

B7S1 

33 

B30M2 

35 

CL4 

26 

AOCr2K 

60 

B8 G1 

33 

B43M1 

35 

Da 


AG On 

60 

B881 

34 

Ba 

31 

DAF96 

9 
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Typenverzeichnis 



Typ 

DAF 191 
DAi' 961 
DC 90 
DC 96 
DC 561 
DD 960 
DE 603 b F 
DEW 200 / 6 
DEW 200 / 15 
DF67 
DF 96 
DF 97 
DF 167 
DF 191 
DF 668 
DF 961 
(DG 13-54) 
DK 34 a F 
DK 36 F 
DK 96 
DK 192 
DK 603 c F 
DK 604 d F 
DK 605 e F 
DK 606 c F 
DK 607 b F 
DK 608 a F 
DK 962 
DKG606 c F 
DK G 607 b F 
DL 32 F 
DL 37 a F 
DL 37 b F 

90 


Seite 

26 

20 

9 

9 

41 

20 

48 

64 

64 

20 

10 

10 

20 

27 

20 

20 

34 

47 

47 
10 
27 
51 
51 
51 

48 
48 
51 
20 
51 
51 
47 
47 
47 


Typ 

Seite 

DL 67 

20 

DL 67 F 

51 

DL 68 

21 

DL94 

10 

DL 96 

10 

DL 167 

20 

DL 192 

27 

DL 193 

21 

DL 301 F 

48 

DL 302 a F 

48 

DL 303 a F 

48 

DL 602 a F 

48 

DL 604 e F 

48 


DL 607 a F 
DL 608 c F 
DL 962 
DL 963 
DLG32 a F 
DLG 37 b F 
DLG67aF 
DLG 301 F 
DLG 302 a F 
DLG 303 a F 
DLG 602 a F 
DLG 603 bF 
DLG 604 cF 
DLG605dF 
DLG 606 bF 
DLG 607 a F 
DLG 608 a F 
DM70 
DM71 


48 

48 

48 
21 
21 

49 
49 
51 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
10 
11 


Typ 

Seite 

Doppeischichtzelle 

70 

DR 960 

21 

DRG220 w 

63 

DRGDo 45 / 130 

63 

DRGDo45/220 

63 

DW 606 b F 

61 

DY 67 

21 

DY86 

13 

(E 1 T) 

35 

E 2 c 

32 

E2d 

32 

(E 81 L) 

23 

(E 90 CC) 

22 

(E 92 CC) 

22 


E 102 
E 109 I 
E 110 1 
E 111 I 
(E 180 F) 
E605 
E606 
E607 
EA 766 . 
EA 960 
EA 961 
EA 962 
EAA 91 
EABC 80 
EBF 11 
EBF 80 
EBF 89 


50 

50 

60 

60 

50 

22 

49 

49 

50 
21 
21 
21 
21 
11 
11 
27 
11 
11 


£c 

EC 82 
EC 84 
EC 92 
EC 94 
EC 660 
EC 561 
EC 760 
ECC81 
ECC82 
ECC 83 
ECC 84 
ECC 85 
ECC 91 
ECC 865 
ECC 960 
ECC 962 
ECF 82 
ECH 11 
ECH81 
ECL 11 
ECL81 
ECL 82 
Ed 

EF 11 
EF 12 
EF 13 
EF 14 
EF 80 
EF 86 
EF 86 
EF 89 
EF 96 


32 
25 
11 
12 
12 
41 
41 
2 
I 
1 
1 
1 
13 
24 
22 
22 
22 
13 
27 
13 
27 
13 
13 
32 
27 

27 

28 
28 

13 

14 
14 
14 
28 
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Typ 

Selte 

EF 761 

22 

lEF 702 

22 

fl*:F 800) 

22 

(EF 804) 

14 

EF 860 

22 

EF 861 

22 

(EF 864) 

14 

EF 866 

22 

EH 90 

14 

EH 860 

32 

EL 11 

28 

EL 12 

28 

EL 12 N 

14 

EL 12 spez 

28 

EL 34 

14 

EL 81 

24 

EL 83 

16 

|EL 84 

15 

TL 86 

15 

EL 861 

23 

EM 11 

24 

EM 80 

16 

EM 83 

15 

ER 10 6 G 

68 

ER 100 / 3 P 

64 

ERG 25 6 K 

57 

ERG 80 6 K 

67 

ERG 130 d K 

57 

ERG220O K 

61 

ERG Do 46/ 130 6 K 67 

ERG Do 45 / 220 6 K 57 

ET860 

23 

ET861 

23 


Typ Seito 


EW 120/6 64 

EW 200 / 30 6 64 

EW 250 / 8 6 68 

EW 300 / 6 6 58 

EW 400/6 6 58 

EWG160/20 6 68 

EWQ150/30 6 58 

EWG200/10 68 

EWG200 / 20 6 68 

EWG250/20 6 58 

EY 51 15 

EY 81 24 

EY 86 16 

EYY 13 16 

£Z 11 28 

EZ 12 24 

EZ 80 16 

EZ 81 16 

F 9 M 1 78 

F 9 M 2 78 

F 9 M 2 Industrie 78 

G 7,5/ 0,6 d 44 

G 10 / 4 d 44 

G20/5d 44 

G 107 I 50 

G 108 I 50 

GA 660 23 

GR 20 - 1 64 

GB20-4 54 

GR 22 - 1 52 

GR 22-4 62 


Typ 

Seite 

GR 24 - 2 

52 

GR 25 - 1 

55 

GR 25 - 4 

r»2, 54 

GR 26 - 1 

55 

GR 27 - 1 

52 

GR 27 - 5 

52 

GR 80 / F 

52 

( GR 100 / DA) 

54 

( GR 100 / DM) 

52 

( GR 100 / DZ) 

54 

(GR 100 /Z) 

52 

( GK 140 / F) 

52 

( GR 145 / DP) 

52 

(GR 150 /DA) 

54 

( GR 150 / DK) 

55 

( GR 160 / DM) 

52 

(GR150/DZ) 

55 

GRS 27 - 604 

53 

GRS 27 - 605 

53 

GRS 27 - 606 

53 

GRS 27-614 

53 

GRS 27 - 615 

53 

GRS 27 - 640 

53 

GRS 27 - 650 

53 

GRS 27 - 651 

53 

GRS 27 - 660 

53 

GRS 201 

39 

Gits 202 

39 

GRS 251 

39 

(GRS 300) 

63 

(GRS 375) 

53 

(GRS 450) 

53 

(GRS 525) 

53 


Typenverzeichnis 


Typ 

Seite 

(GRS 600) 

53 

(GRS 675) 

53 

(GRS 750) 

53 

(GRS 825) 

53 

(GRS 900) 

53 

GY 11 

25 

H 150/6/12 do 

61 

H 150 / 20 mo 0® 

61 

H 150 / 20 mo 45® 

61 

H Dent 10 

63 

H Dent 20 

63 

HER 10 8 

63 

HF 150 / 1 / 5 mo 45° 

61 

ICC 865 

23 

IF 860 

23 

IL 861 

23 

K 1658 

32 

K 1668 

32 

K 1678 

32 

K 1694 

32 

KC 01 

32 

KL2 ' 

42 

KR2 

42 

KR 8 

42 

KR 10 

42 

KR 11 

42 

KZ 

68 

(LB 8) 

33 

(LB 13/40) 

34 
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l^^tiYerzeiohnifl 

Typ 


LD 1 
LD7 
LD9 
LDll 
LD 12 
(LG 16) 
(LG 76) 
(LG 79) 
(LG 80) 
(LMS 1000) 
LV3 
(LV21) 


M 12 

M 12 Q 

M 12 QS 

M 12 S 

M 13 gek 

M 13 S 

MDl 

MG 

MGS 

Mil 

MKG 

MKGS 

MKrS 

MKQGS 

MKQVS 

MKUGS 

MKUVS 

MKV 

MKVS 

MQGS 


92 


Seite 



25 

41 

41 

41 

41 
23 
43 
43 
43 

42 
25 
39 


76 

76 

Vtt 

76 

76 

76 

42 

70 

70 

42 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 


MQVS 
MR 01 
MR 03 
MR 120/ 3 
MRG130 
MRG 130 gK 
MRG 130 gM 
MR G 220 
MRG 220 gK 
MRG 220 gM 
MRG Do 45 / 130 
MRGDo 45 / 130 gK 
MRGDo 45 / 130 gM 
MRG Do 45/ 220 
MRGDo 45 / 220 gK 
MRGDo 45 / 220 gM 
MUGS 
MU\'GS 
MV 
MVS 


N60/8 
N 60 / 8 6 
N 100 / 5 


(OR 1/60/ 05) 
(OR 1 / 100 / 2) 
(OR 1/100/2/6) 
(OR 2 / 100 / 2) 
(OR 2/ 100/2/6) 
(OR 2 / 160 / 2) 
(OR 2/ 160/2/6) 

(ORP I J 100/ 2) 


70 

23 

23 

64 

63 

62 

62 

63 

62 

62 

63 

62 

62 

63 

62 

62 

70 

70 

69 

69 


64 

58 

64 


33 

34 

35 

34 

35 

34 

35 
35 


P 15 5 
P20 
P20 6 
P30 5 
P40 
P40 6 
P50 

(P 60) 

P50 6 
P50/2 
PARC 80 
PbSG 
PbS gek 
PCC84 
PCC 85 
PCF82 
POL 81 
PCL 82 
PDo 20/40 6 
PDo 30 / 50 o 
PHDo 2/206 
PHDo 2 / 30 o 
PHDo 2 / 40 6 
PHDo 2 / 50 o 
PHDo 20 / 40 o 
PHDo 30 / 50 6 
(PL 21) 

PL 36 
PL 81 
PL 83 
PL 84 
PY81 


56 

62 

56 

50 

62 

56 

62 

39 

56 

28 

16 

74 

74 

16 

16 

16 

17 

17 

56 

56 

57 
57 
57 
57 
57 
57 
45 
17 
17 
17 
17 
17 


(QQE 03/20) 
(QQE 06/40) 


R 10 / 25 
R Dent 10 
R Dent 20 
RFG5 
RG5o 
RG 130 oP 
RG220 oP 
RGN 1064 
(RL 4,2 P 6) 
(RS 207) 

(RS 255) 

(RS 261) 

(RS 282) 

(RS 384) 

(RS 391) 

(RS 566) 

(RS 629) 

(RS 681) 

(RS 684) 

(RS 782) 

(RS 1003) 

(RS 1009) 

RV 12 P 2000 
(RV 216 A) 
(RV 271 B) 


S 0,35/ 0,6 d 
S 0,8 / 2 i III 
S 1/0,2 ill A 
S 1/0,2 ill E 


38 

38 


64 

63 

63 

23 

58 

61 

61 

28 

20 

40 

38 
40 
40 

39 
39 
38 

37 

38 

39 

38 

39 

38 
25 

39 

40 


46 

46 

45 

45 
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l^ypdnrerzeiclinia 


Typ 

SviXi 

Typ 

Saito 

Typ 

Selte 

Typ 

Saite 

S 1/0,2 i III 

46 

(SRS 09) 

40 

StR 70 / 6 

62 

UABC 80 

18 

S 1 / 6 i IV 

46 

BBS 301 

40 

StR 86 / 10 

52 

UBFll 

28 

A/20iIV 

46 

SRS 302 

37 

StR 90 / 40 

62 

UBF80 

18 

^ / 60 i IV 

46 

SRS 304 

40 

StR 100/ 40 Z 

52 

UBF89 

18 

S l,3/0,6i V 

46 

SRS 306 

40 

StR 108/ 30 

62 

UC92 

18 

S 1,6 / 80 d V 

46 

SRS 307 

40 

StR 150/20 

64 

UCC85 

18 

S 6/1 i 

44 

SRS 308 

40 

StR 150/30 

52 

UCH 11 

29 

S6/6i 

44 

SRS 309 

40 

StR 160/ 40 Z 

64 

UCH81 

18 

S 6 / 20 i 

44 

SRS 310 

37 

StR 280/40 

64 

UCL 11 

29 

S7,6/0,6d 

46 

SRS 326 

37 

StR 280/ 40 Z 

65 

UCL82 

19 

S 10 S 1 

35 

SRS 368 K 

40 

StR 280/80 

54 

UEL 51 

19 

S 11 S 1 

36 

SRS 360 

37 

StR 280 / 80 Z 

65 

UF80 

19 

S 16/6d 

44 

SRS 401 

38 

(STV 70 / 6) 

52 

UF85 

19 

S 15 / 40 i 

44 

SRS 461 

38 

(STV 86 / 10) 

52 

UF89 

19 

S 60/6 

64 

SRS 463 

39 

(STV 100/ 40 Z) 

62 

UL84 

19 

S 60 / 6 6 

68 

SRS 464 

40 

(STV 160/20) 

54 

UM 11 

24 

(SA 100) 

21 

SRS 601 

39 

(STV 150 / 40 Z) 

54 

UM80 

19 

iSA 101) 

21 

SRS 602 

39 

(STV 280 / 40) 

54 

UM83 

19 

^lA 102) 

21 

SRS 603 

39 

(STV 280/ 40 Z) 

65 

UYll 

25 

Selenphotoelemente 

76 

SRS 604 

39 

(STV 280 / 80) 

54 

UY 85 

19 

(SRL 06) 

40 

SRS 661 

39 

(STV 280 / 80 Z) 

65 



SRL 305 

40 

SRS 662 

39 

SZ 

68 

V 100 / 600 t 

66 

SRL 314 

37 

SRS 4451 

38 



V 120 / 201 po 

65 

SRL 361 

37 

SRS 4462 

38 

T113 

23 

V 120/ 400 p6 

65 

SRL 362 

37 

SRW 312 

38 

TIII/4 

^ 64 

V 120 / 800 toK 

65 

SRL 363 

37 

SRW 317 

38 

TA 140 

68 

V 120 / 1001 m 

67 

SRL 364 

38 

SRW 319 

40 

TA 140 b 

68 

V 120 / 2002 m 

67 

SRL 356 

38 

SRW 363 

38 

TK 16 

68 

V 120 / 2502 m 

67 

SRL 402 

38 

SRW 355 

38 

(TRS 04) 

40 

V 150 / 601 p6 

66 

SRL 462 

38 

SRW 356 

38 

(TS 41 K) 

40 

V 120/800t6K 

65 

(SRS 01) 

40 

SRW 357 

38 

TZ 

68 

V 150 / 502 p 

66 

(SRS 02 B) 

37 

SRW 402 

38 



V 150 / 502 t 

66 

(SRS 06 A) 

40 

SRW 462 

38 

UAA91 

18 

V 160 / 1202 p 

66 
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Typenverze ichnia 


Typ 

V loO / 1202 t 

V liiO / 1502 p 

V 200 / 502 p 

V 230 / 502 p 

V 230 / 802 p 

V 320 / 601 p 

V 400 / 501 p 

V 400 / 600 p6 

V 400 / 600 t 
VA - Z 101 
VA - Z 102 
VA - Z 103 
VA - Z 300 
VA - Z 310 
VA - Z 400 
VA - Z 410 
AV - Z 420 
VRS 303 
VRS 320 
VRS 321 
VRS 328 
VRS 351 
VRW 324 

VT 100/ 800 p6 
VT 120 / 1800 to 

WK.G21 cf 
WKT 21 bF 
WL 25 a F 
WLG25 aF 
WLG 105 a F 

Z2b 

94 


Seite 

Typ 

Seite 

Typ 

Seite 

Typ 

Seite 

66 

66 

66 

Z2 c 

Z5823 

32 

53 

(I M 1) 

(1 M3) 

11 

10 

(6 AK 8) 

(6 AL 5) 

Jl 

11 

13 

66 

(FYSO) 


(1 S 2) 

11 

(6 AQ8) 

66 

28 

1 Z 1 

29 

(6 BM 8) 

13 

66 



(I 3 1 H) 

21 

(6BQ5) 

15 

66 

(0 A2) 

52 

(I H 1 C) 

29 

(6 BR 5) 

15 

65 

(OB 2) 

52 



(6 BX 6) 

13 

66 

(OB 3) 

52 

(2 C 40) 

41 

(6 BY 7) 

14 

79 

(0 G3) 

52 

(2D 21) 

45 

(6 C 2 C) 

29 

79 

002 MX 2 

71 

2 J 26 

42 

(6 CA 7) 

14 

79 

003 TUMU 

f 1 

71 

2 K 22 

42 

(6 C J 6) 

24 

79 

009 KNLA 

4 1 

71 

2 K 29 

42 

(6 CK 6) 

15 

79 

016 

71 

2 IC 56 

42 

(6 CS 6) 

14 

79 

022 

71 



(6 CW 5) 

15 

79 

033 TRMA 

73 

(3 A 4) 

21 

(6 DA 6) 

14 

79 

043 HM 

71 

(3C4) 

10 

6 E 5 

29 

39 

043 SD 

71 

(3V4) 

10 

6 F6 

29 

40 

046 SF 

69 



6 H6 

29 

39 

079 

69 

(5 D21) 

40 

(6 H 7 C) 

3(» 

39 

079 FQ 

69 

6 2 4 € 

29 

(6 H 8 C) 

30 

39 

079 GE 

69 

(5 4 C) 

29 

(6 H 9 M) 

30 

39 

079 GK 

69 

(6 H 15 Jl) 

24 

65 

65 

51 

51 

51 

51 

51 

32 

079 GL 

079 HT 

079 RG 

079 Z 1 

099 SP 
(1 AB 6) 

(1 AD 4) 

(1 AH 5) 

(1 AJ 4) 

1 B24 

69 

73 

71 

69 

69 

10 

20 

9 

10 

43 

(6 A 7) 

(6 AB 4) 

6 AC 7 

6 AC 7 (k) 

(6 AF4) 

(6 AG 5) 

6 AG7 

6 AG 7 (k) 

(6 AJ 4) 

(6 AJ8) 

30 

lO 

25 

25 

12 

28 

25 

25 

11 

13 

6 J 5 
(6 J 6) 

6 L 6 

6N7 
(6 N 8) 

(6 S 2) 

6 .SA7 

GSH7 

6 SJ 7 

6 SK7 

6 SL7 

29 
24 

30 
30 

11 

15 

30 

30 

30 

30 

30 
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6 SN7 

Wrs) 

(6 U8) 
(6 V4) 

(i V 6 
(6 X 2) 

« X5 
(0X6) 

(or 2) 

(0 3K3) 
(6 HC 4) 
(6 /K 8) 
(6K3) 

(6 JIO) 

(6 n 3 C) 
^no C) 
^9) 

ira)6) 


(7 AN 7) 


(9 AK «) 
(9AQ8) 

(9 m) 


(12 AT 7) 
(12 AU7) 


30 

30 
11 
13 
16 

31 
29 
31 

29 

30 
30 


lypeilverzeicbnia 
Typ Seito 


(12 AX 7) 
(15 A 6) 

(16 A 8) 

(17 Z 3) 

(19 D 8) 

(21 A 0) 

(23 LK 1 b) 
(25 E 5) 

(85 A 2) 

(90 C 1) 



12 

17 

17 

17 

18 
17 
36 
17 
52 
52 


25 

(108 C 1) 

52 

30 

(150 C 2) 

52 

30 

163 FL 

71 

30 

164 ZA 

73 

30 

185 PALA 2 

69 

31 

240 FEV 12 

71 

25 

320 TUMU 

71,73 

29 

329 TUMC 

71 


330 TUMU 

71 

16 

331 TUMU 

71 


360 GQ 

<3 

16 

350 GU 

73 

16 

360 GZ 

73 

16 

350 HU 

69 


350 PALA 

69, 71 

12 

350 RS 

72 

12 

388 PALA 

72 


388 KS 
392 TUMY 
400 ZC 
414 TUMY 
707 B 
721 A 

723 A/B 

724 
726 B 
730 


(2066) 
(2067) 
(2068 a) 
(2068 b) 
(2068 c) 
(2146) 
2332 a 
2332 b 
(2679) 
(2730) 
2740 
2740 M 
(2745) 
(2745 a) 
(2780) 
(2786) 
(2815) 


72 

72 

69 

72 

42 

43 

42 

43 
42 
42 


35 
34 
34 

36 
34 
34 
43 
43 

33 

37 
76 
76 
78 
78 

37 

34 

38 


(2825) 

(2826) 

2949 

(2958) 

(2963) 

(2977) 

(2979) 

(3136) 


(5718) 

(5794) 

(5840) 

(5894) 

(5899) 

(5913) 

(5920) 


(6007) 

(6008) 

(6060) 

(6134) 

(6136) 

(6201) 

(6252) 

(6267) 

(6535) 

( 6686 ) 

( 6688 ) 



38 

38 

23 

37 
35 

38 
33 


29 


22 

41 

22 

38 

22 

20 

22 


20 

20 

12 

25 

29 

12 

38 

14 

24 

23 

22 


96 
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